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实 验 和 粮 
实用 扰 穆 志 杀 读 每 期 都 有 许多 新 式 有 效 的 部 小 页 献 难 我 
仙 训 者: 凡 ， 及 匈 有 磊 列 印 音 者 均 经 中 政 实 县 法 礁 实 鼓 验 ， 或 由 作 
者 本 人 试 遂 而 得 本 基 氢 者 证 明 的 o 

所 以 欢喜 自 遇 收音 楼， 人 ， 超 短 旋 机 ， 强 力 接 大 横 ， 
沿 量 俯 器 等 以 及 一 切 无 交 志 机 件 的 读者 ， 一 具 到 这 个 印章 的 根 
和 ， 保证 可 以 成 功 ， 兹 希 杖 售 量 挥 用 国 


本 苇 是 读者 由己 的 刊物 ， ， 要 委 确 径 实验 保证 有 效 的 所 路 
只 有 实 用 其 你 电 困 有 ! 
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王 三 = 三 窜 用 开 法 党 欠 
乙 类 低 通 率 扩大 
之 教 出 交 填 研究 


( 续 自 三 移 第 五 期 ) 
微 雇 
PP 合 檀 阻 之 重要 


天 帮 悉 阻 之 配合 与 否 ， 究 费 影 响 搞 大 器 至 车 何 程度 ， 需 一 般 革 者 所 最 易 
怀疑 到 的 问题 。 此 情形 炉 括 言 之 可 导 假 使 反射 的 荷载 悉 阻 浊 高 ， 呈 旭 所 大 器 之 效 


率 或 可 提 高， 副 波 之 成 份 亦 许 减少 ; 但 无 只 如 何 > 其 不 失 时 的 最 大 核 出 电力 必 减 ， 


修 如 果 提 高 过 大 之 推动 电力 至 乙 关 扩 大 管 柱 降 ， 此 举 跌 亦 可 勉 使 其 输出 电力 
增高 ， 但 结果 失 黄 程度 将 高 至 不 可 裔 想 


当 反 射 之 荷载 物 阻 太 小 时 ， 则 情形 亦 极 恶 荔 。 炙 幅 执 电力 放大 之 效率 减 ， 


小 : 屏 极 滑 耗 增 加 ， 如 果 在 过 种 情形 之 下 ， 仍 欲 使 其 产生 必要 之 电力 及 电压 。 则 
乙 类 扩大 管 之 屏 流 ， 必 须 黎 动 至 一 极 大 数值 。 此 过 大 屏 流 实 非 其 灯 蔡 之 放射 力 所 
能 承担 者 。 和 结果 失 昌 增 强 ， 芮 空 管 书 命 大 坊 沽 短 。 失 芮 之 影响 ， 与 上 壕 反 射 秽 蛆 
太 大 时 之 和 结果 相同 。 将 使 铀 幅 管 不 能 完成 100 匈 之 翻 幅 成 份 


在 实用 上 ， 负载 条 国 奥 其 最 肖 宜 之 数 旬 相 郑 在 10 和 以 相向 纺 妨 2 如 其他 
休 件 均 通 当 ， 仍 可 得 最 好 之 工作 情形 o 


反射 杀 阻 之 通 当 值 应 随 需 要 之 核 出 电力 及 所 加 之 电压 而 遇 ， 此 点 读者 须 

牢 顺 之 。 避 例 而 言 ，2 枚 203A 其 空 管 ， 作 低 遇 这 B 类 扩大 器 ， 甚 屏 压 需 1000 伏 觅 

” 软 出 电力 需 200 马 特 。 最 适当 之 壤 出， 其 荷载 禾 阻 在 屏 -- 亚 一 万 间 应 需 6900 欧 

姆 5 说 壤 出 之 低 遇 率 电 力 仅 需 100 瓦 特 。 旭 送 当 之 荷载 狗 蛆 需 两 倍 认 上 数 ， 即 需 

13)800 欧 姆 " 再 如 假 屋 软 出 电力 仍 篇 200 马 特 ， 但 屏 压 现 增 至 1250 伏 腊 ， 则 通 当 
之 反射 悉 阻 浆 需 增 玛 11:800 欧 姆 9 


因此 种 释 化 极 多 ， 故 极 易 使 扩大 器 错失 其 最 适宜 之 工作 情形 。 篇 使 每 个 
业余 抵 乏 电 者 ， 易 讼 解决 此 问题 起 见 ， 必 须 明 膀 其 计算 步 桑 ， 幸 而 此 项 计算 极 简 
单 :已 知 在 何 胡 屏 压 其 历 需 罗 出 电力 时 ， 可 邹 计 算 适 宜 之 荷载 反射 悉 阻 》 应 篇 车 


于 ， 较 出 压 器 之 比 数 。 则 仅 续 依 简章 之 比例 法 求 之 ， 假 设 扩大 管 通 当 之 反 射 篇 - 


盟 乱 10,000 欧 姆 ， 释 压 器 初级 标明 篇 8000 欧 姆 ， 次 矣 和 坊 5000 欧 姆 o 则 : 


1 三 套 十 期 





多 
得 3 ia ea 
re 


一 一 2 
寡 用 业 寻 妊 锥 旗 
1 000/X= 8/5 
8X=50,000 
X= 6250 欧 姆 
故此 秆 调幅 之 放大 管 ， 其 荷载 电阻 必需 6250 欧 姆 。 其 屏 极 办 大 电力 必 朋 
两 倍 於 番 幅 级 之 输出 电力 o 
工作 情形 之 测定 
依 理 每 种 攻 室 作 乙 类 扩大 器 ， 鞭 空 管 刚 造 应 供给 我 们 在 各 丁 不 同 软 出 <- 
电力 及 各 种 不 同 电 压 时 的 图表 ， 但 事实 上 特性 表 上 常 公有 -种 数值 (最 大 值 ) 


所 以 各 古 数 值 均 须 自己 计算 。 今 仍 假定 上 例 之 203-A 黄 空 管 ， 盘 造 厂 所 发 表 之 特 
性 有 如 下 卖 : 








作 低 过 率 乙 类 翌 幅 管 


直流 屏 历 ， 1000 伏 用 
闪 载 电阻 〈《 屏 -至 -- 屏 ) 6400 欧 姆 
最 大 屏 电流 平均 值 〈 两 管 ) 317 徐 安培 
” 驼 出 电力 〈 雨 管 ) 200 碗 特 


从 上 表 所 列 各 数 内 ， 应 求 出 两 重要 数值 ， 在 表 内 未 依 址 明 者 ， 第 一 项 吉 
通 当 之 屏 电 访 举 值 。 第 二 项 坊 在 此 屏 电流 时 ， 芙 空 管 自身 屏 路 之 电压 降 。 和 从 此 两 
项 因数 再 可 求 出 在 指定 之 屏 电 压 时 之 最 大 办 出 电力 及 通 当 之 反射 荷载 德 阻 e 山 或 
需 更 较 大 之 软 出 电力 ， 则 合宜 之 工作 情形 亦 可 和 从 此 决定 之 。 


放 算 一 个 蜂 空 管 之 屏 流 崇 值 ， 可 以 0.636 除 雨 管 之 最 大 平均 屏 流 数 序 得 
o 故 317/0.636= 0.5 安 培 o 此 数 不 可 再 超出 

车 空 管 之 电 豚 降 ， 址 接 可 自 供 葵 之 直流 高 压 减 去 Rp 之 电压 降 即 得 ， 如 
屏 - 至 一 屏 间 荷 载 篇 6400 欧 姆 ， 则 反射 至 每 一 个 凌空 管 之 荷载 悉 阻 篇 6400/4 或 序 
1600 欧 姆 ， 屏 流 崇 值 篇 0.5 安 培 ， 改 产生 之 电压 岩 值 篇 0.5x 1600=800 伏 觅 。 今 
供 欠 之 电压 需 1000 伏 脱 ， 故 其 空 管 之 电压 降 当 息 200 伏 股 。 下 例 公 式 必 须 应 用 : 

_( 屏 流 最 大 值 ) x Brp 

不 拓 其 收 出 优 力 一 全 人 


假定 供 给 届 幅 管 之 屏 压 ， 仅 有 900 伏 有 
ER 人 了 于 王 生生 生生 天 放下 不 基 有 基 全 5 证 企 寂 区 再 王 本 本 下 式 FE 
三 堆 十 其 2 











王 三 三 窜 几 开 污 党 锥 旗 
= 三 千 用 全 洁 : 锥 读 
(情形 一 ) 不 失 昌 输出 电力 = 0.5x 和 





00 
之 


一 175 无 特 


希 一 管 之 反射 荷载 翻 阻 其 通 当 值 将 需 700/0.5= 1400 欧姆 ， 或 序 5600 欧 
姆 屏 一 至 一 屏 。 


假定 电力 供 灶 设 人 备 可 得 1100 伏 腕 之 直流 高 历 ， 则 放 算 将 赵 : 
人 ee， 0.5x(1100- 200) 
《情形 二 ) “不 失 呐 略 出 电力 = TO 


05X900 
2 
225 无 特 


每 管 之 反射 荷载 悉 阻 通 党 值 乱 900/0.5= 1800 欧 姆 。 或 7200 欧姆 屏 一 至 


一 屏 。 
假定 信 有 250 殉 特 之 电力 迷 和 至 被 调幅 之 高 放 航 。 在 何 种 情形 之 下 ， 钢 
幅 扒 仅 需 供 答 125 励 特 。 假 定 届 幅 般 屏 压 需 1050 伏 膀 。 


( 情 还 三 ) 125= -了 正 最 大 x (1050 一 200) 


125= _850x Je 最 大 
2 
全 250 
Ip 最 大 = 一 全 一 
Ip 最 大 =0.294 安 培 。 屏 流 崇 值 
850/0.294= 2900 欧 姆 Rp 或 11;600 欧 姆 屏 至 屏 
发 构 奈 器 之 图 数 比 值 已 知 ， 则 计算 时 不 必 再 算 龟 阻 ， 可 直 搂 计算 电 三 之 
比值 。 圈 数 比值 可 自杀 阻 比值 求 册 ， 就 是 忽 阻 比值 之 平方 恨 ， 例 如 一 释 压 器 其 
级 悉 阻 与 初 似 全 部 之 比值 篇 5/8， 则 其 圈 数 比值 需 578 = Y0625=0.79o 此 比值 
傈 公 部 初级 而 言 o 欢 航 生 初级 一 咎 之 谍 值 乱 2x 0.79 一 1.58 
在 情 销 一 ，Rp 上 可 产生 700 伏 股 电压 ， 此 傈 初级 之 一 全 ， 所 以 在 砍 航 上 
志 S 
3 s 《 三 父 二 期 





交 
二 
走 
， 

中 

人 


”一 窒 用 焉 潜 筷 锥 苇 王 = 
产生 之 极 峙 志 历 乱 700x1.58= 1106 伏 有 阶 


当 调 幅 管 屏 压 乱 900 伏 有 拘 时， 伙 压 器 之 比值 ， 和 与 所 用 之 调幅 管 均 如 上 上 述 
蛙 ， 被 炙 幅 之 放大 管 屏 压 常 工作 在 1106 伏 障 ， 些 民 幅 管 将 输 途 175 雹 特 之 成 各 明 
这 电力 ， 所 以 被 调幅 放大 管 之 输入 电力 最 大 可 得 350 马 特 : 在 屏 压 1106 伏 腹 时 
被 镁 幅 之 放大 管 必 有 扎 篇 350/1106=316 和 纷 安 培 。 


在 情形 二 时 ，Rp 上 或 郎 初级 之 一 定 可 产生 900 伏 胶 ， 故 次 级 上 产生 之 最 
大 电压 和 估 900x 1. 58= 1422 伏 脱 。 成 可 遇 率 办 出 篇 225 鳌 特 ， 所 以 被 疆 幅 之 放大 角 
输入 最 大 可 篇 450 无 特 o 其 屏 流 和 塌 450/1422= 316 和 珍 安培 








以 上 计算 时 有 一 点 须 注 意 o 被 铀 幅 之 高 放 管 输入 ， 不 能 超过 绸 旺 管 成 理 
过 率 罗 出 之 两 倍 o 届 输 入 至 高 放 管 之 电压 增加 ， 其 屏 压 及 屏 流 亦 须 同 榜 依 比例 境 
加 6 
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读 媳 准 读 = 王 = 
过 去 的 著名 
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在 吉 课 所 令 了 述 的 各 种 迷路 不 独 
是 现代 最 新 式 最 完备 的 缚 路 ， 日 亦 属 佐 
稼 电 进 化 史 中 最初 最 陈 丛 的 乏 路 o 过 些 
陈 蕾 的 糠 路 : 在 今日 拿 现代 的 腿 光 来 冕 
察 ， 几 细 季 是 可 笑 ， 是 不 适 基 实用 ， 可 
是 ， 过 些 陈 售 的 稼 路 ， 也 许 序 是 现代 最 
新 式 稳 路 的 基础 ， 是 无 缚 电学 上 的 基本 
原理 o 兹 是 从 过 些 乏 路 上面， 也 可 见 振 
入 电 穆 路 进化 的 一 班 o 


今日 ， 差 不 多 各 种 商业 做 乏 电 
收 得 机 ， 叱 一 致 探 用 超 外 差 〈 Superh- 
eetrodyne ) 式 线 路 o 即 是 一 般 喜 坎 玩 
玩 扰 线 电 的 业余 家 ， 他 们 所 自 借 的 收 埋 
机 ， 亦 都 趋 评 超 外 差 式 o 慈 且 在 今日 的 
环境 之 下 ， 下 不 尤 许 你 探 用 别 的 综 路 ， 
不 得 走向 超 外 差 式 的 路 上 走 o 有 些 钾 线 
电工 程 上 的 结晶 发 明 ， 如 自动 昔 量 控制 
(Antomatic Volume crutrol. orA， 
V.C, ) 及 自动 明 率 控制 ( Automaticc 
frequency control. or A.F.C, ) 等 、 
现今 也 仍 都 基 藉 超 外 差 式 o 
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Audion 虽 罕 管 综 路 一 1911 一 一 两 滑动 蒜 圈 之 电解 实 检 波 入 路 一 一 1909 一 一 
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= 二 富 用 吐 读 电 锥 话 王 = 





剑 


关 今 日 的 卉 环 之 下 
， 当然 超 外 差 式 穆 路 是 现代 
最 优良 的 乏 路 ， 氏 旋 应 用 有 
限 的 其 空 管 ， 最 少数 的 另 件 
” 可 是 物 的 导 择 性 和 伍 赴 敏 度 
; 结果 是 最 良好 o 昔日 播 否 
的 电 吉 还 态 希 少 ， 且 鼻 们 的 
电力 也 不 如 今日 的 电 襄 来 得 
大 ， 当 了 时 使 用 的 是 一 架 极 简 
单 的 ， 像 用 输 制 式 调 节 的 电 
解 质 (Electrolytic) 或 矿石 
(CCrystal) 检 波 的 收 吉 机 ， 
不 过 党 时 一 般 实 验 家 却 符 篇 了 
地 研究 ， 改进 他 们 的 稼 路 ， 
及 增加 收 和 楼 的 劾 率 ; 而 站 第 一 架 交流 收音 机 一 一 1923 一 一 
不 改进 他 们 的 检 波 器 来 探 用 
其 空 管 o 不 过 ， 须知 道 在 最 
初 的 上 时候 其 空 管 ， 或 Audi- 
on 稼 路 ~ 一 最早 的 凌空 管 
收 划 楼 稼 路 一 一 示 未 介 十 分 | : 
明 瞳 ， 成 柄 未 见 优越 ， 况 是 | “ 3 





























三 滑动 绊 苗 之 碳 石 机 一 一 1912 一 一 可 释 储 志 器 调节 之 矿石 番 一 一 1919 一 一 
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So Ca 全 三 一 
-三 一 王朝 月 全 寺 党 锥 读 
狐 济 上 亦 术 耗费 ， 所 以 未 能 普 逼 

各 种 单 路 ， 甸 路 ， 三 路 控制 ， 疏 配合 的 矿石 检 波 乏 路 ， 以 及 各 稻 最 早 最 
新 的 缚 路 均 刊 於 此 文中 o 马 可 尼 的 第 一 个 凝 恨 与 不 凝 导 (Coherer and ce-cherer ) 
收 香 缚 路 小 沙拉 立 (Solri ) 的 自动 疑 情 (Auto-coherer ) 粽 路 ， 是 恩 乡 电 中 最 早 
的 第 一 个 冉 用 收 埋 线路 o 第 一 个 最 早 的 芙 空 管 收 示 楼 生路 ， 是 没有 和 福 便 的 两 极 鞭 
安 管 的 弗 来 敏 芙 空 管 (FlemingValve ) 收 香 楼 稼 路 o 随后 即 是 有 名 的 特 赴 勤 司 觅 


<T 3 MEG SS 
rr 5 二 的 
十 
9 
: 5 三 
oo 3 好 二 











UUE 


哈 胶 来 收音 楼 季 路 一 一 1922 一 一 急 再 生 力 之 收音 杠 一 -1922 一 一 
(De Forest ) 的 (Uitra-Audion) 及 单 路 再 生 粮 路 。 过 时 也 有 亲 十 个 应 用 凌空 管 


对 矿 石 的 混合 线路 相 炎 发 明 o 
洛 本 二 曾 和 后 ， 复 末 绸 节 的 乡 路 最 篱 流行 ， 比 孝 

学 用 蜂 房 还 缚 圈 ， 以 放 寅 他 们 的 调节 波长 o 欧 

二 ”在 同一 时 候 ， 磷 动 波长 器 C (Variometer) 及 
灵动 配合 器 C(Variocouples) 亦 售 质 行 一 时 o 
以 过 种 狼 动 波长 器 与 磷 动 配合 器 ， 来 铀 和 节 攻 
利用 两 枚 波长 换 器 之 再 生 乡 路 容 管 的 屏 极 以 及 柱 舟 回路 ， 站 控制 再 生 力 o 
EC 其 次 ， 追 随 的 就 是 现今 还 属国 际 问 落 名 的 李 

乃 芝 (Reinartz) 缚 路 ， 超 再 生 (Super- regenerative) 及 弗 来 林 C(Elewelling) 综 路 o 
海 才 儿 脱 氏 (Hazeltine) 的 平 差 接收 楼 (Neutrodyne receiver) ， 阿 司 屈 郎 氏 (Arm。 
strongj 的 超 等 外 差 机 (Superheterodynhe) 来 复式 综 路 (Reflex circuit) 以 及 届 幅 


















光 仙 全 D 

当然 ?我 们 不 能 遭 忘 了 人 让 泣 SEO 
少时 子 K(Colpit) ， 哈 肌 来 多 “全 ， | 间 二 
(Hartiey) 及 米 字 南 兵 的 生路 上 | | 了 和 | 训 玫 2 
过 些 穆 路 ， 不 独 是 当时 的 落 各 人 全 ， 诗 一 | 
狠 路 ; 且 亦 届 现 对 -- 般 业 你 及 人 | 





商业 发 射 机 ， 沙 简易 短波 再 生 中 和 高 放 式 : 笑 吕 -一 -1923 一 一 
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= 富有 村 萎 乞 多 旗 


式 机 的 基础 。 


当 第 一 架 不 用 电池 的 收 香 机 稼 路 产生 以 和 后， 一 般 蔓 式 的 缚 路 均 需 之 淘汰 
而 受 打 亏 ， 但 一 些 移 爱 的 绢 路 仍 篇 一 般 试 输家 的 究 究 研 旬 和 象 ，【 克 其 是 短波 方面 
更 是 努力 ， 然 往往 受 物 力 及 财 力 所 限 (， 然 是 时 不 合 见 到 或 脾 到 极 多 受到 阻 研 的 
新 的 迷 路 生长 ， 过 原因 也 许 是 樟 福 管 的 产生 ， 和 从 老式 的 224A( 或 24A ) 至 现代 高 
劾 力 趴 空 管 的 进步 所 致 。 现代 的 一 般 引 空 管 有 极 大 的 放大 力 和 与 高 的 选择 性 的 特性 
?: 且 此 类 其 空 管 之 内 部 储 电 量 极 小 ， 因 此 ， 自 导 柱 管 第 一 次 发 明 以 和合 ， 中 和 式 迷 
路 才 邹 淘汰 ， 而 简 理 的 钴 整 高 过 率 (Tuned Radio Fregquency ) 放大 迷路 始 亦 
流行 高 过 这 放大 义 路 现在 中 不 如 超 等 外 差 式 缚 路 ( Superheterodgne ) 来 得 普 
丈 ， 但 因 篇 邮 的 结构 简单 ， 披 造 费 用 低廉 ， 故 午 和 一 般 盘 造 厂 所 探 用 ， 克 其 是 短 
波 机 探 用 此 式 综 路 者 更 多 


今日 有 最 高 露 敏 度 与 选择 性 的 缚 路 ， 当 属 超 外 差 式 。 此 式 乏 路 慈 且 膛 包 

禽 不 少 新 奇 的 特殊 的 结构 ， 如 ”自动 音量 控制 ”( AutomaticVolumeCoutrol 或 A 

V.C. ) 自动 遇 牵 控制 "CAutomatic Fregueucy Goutrol 或 A.EF.C. ) ”村 音 抑制 控 

制 "”( Noise Sappression Control 或 N.S.C， ) o 自动 过 这 控制 ， 和 党 居 节 者 不 铀 和 节 认 

正确 之 思 这 ， 收 井 机 可 自动 核准 谐振 点 "而 自动 音量 控制 则 可 改进 收音 机 的 衰落 

o% 过 一 类 的 线路 ， 在 过 文中 是 省 略 了 ， 因 入 此 种 新 式 称 路 极 坊 普 逼 各 订 读 中 常 可 
见 到 











1924 之 爱 开 牌 收音 柚 
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贤 空 管 的 


第 一 个 应 用 疯 空 管 於 乱 乏 电 的 ， 就 是 英国 佛 
兰 敏 氏 Dr.JA.Fleming ， 直 至 最 近 一 切 无 烷 曙 的 光明 
烛 炳 史 ， 也 可 以 说 由 於 他 的 偶 基 o 


1725 至 1905 









< 


于 


芷 容 管 的 发 明 ， 带 在 1725 年 已 有 端 倪 ， 党 时 
杜 番 Dufay 撕 全 发 现 如 以 两 个 球体 加 和 后， 工 问 即 有 电流 存 
在 5 天狗 一 百 五 十 年 之 后 ， 哥 斯 里 Guthrie 氏 说 明 设 以 一 
钱 球 : 使 之 烧 式 发 和 红 ， 此 钱 球 可 保持 :一 负电 荷 ， 但 不 能 成 正 
电荷 再 温 七 年 以 后 ， 到 1880 年 爱 尔 斯 特 氏 Elster 与 奇特 
泵 Geitel 氏 合 在 白光 燃 炮 内 境 加 一 屏 极 ， 直 至 1889 年 彼 等 
始 注意 到 尾 空 管 的 作用 o 

”， 同 叶 大 鹊 在 上 述 时 期 的 中 段 ， 或 傈 1883 年 ， 爱 迪生 
装 现 在 空气 抽 闵 的 玻璃 管内 ， 当 办 极 加 煞 合 ， 如 在 痢 近 有 和 鞋 
正 电 的 屏 极 ， 电 流 即 自 烩 秋 流 向 屏 极 ， 过 就 是 落 舟 的 爱迪生 
现象 ， 其 后 又 轻 克 洛克 氏 William Crookes 驱 成 - 玻 现 型 的 
其 空 管 ， 接 以 电压 后， 在 两 极 间 即 有 电子 流动 @ 


当 渤 下 民 交 天 是 在 1883 年 ， 克 拓 与 美国 爱迪生 电气 公司 联 略 ， 共 
六 千 委 更“。。 同 研究 ， 成 效 尤 著 ， 此 时 佛 苦 敏 氏 亦 在 埋头 大 其 实验 工作 。 

0 至 1897 年 渴 姆 生发 表 其 研究 电流 在 气体 内 传 壮 的 实 险 千 果 。 
及 至 1905 年 ， 佛 兰 敏 (当时 在 英国 局 可 尼 公 司 ) 获得 发 光电 
泡 之 作 振 泪 检 波 器 之 专利 权 因 篇 此 时 汇 已 发 现 上 守 管 之 音 
向 遵 电 特 性 ， 所 以 知道 可 利用 之 作 整流 器 。 


ee 





人 








=== 富 月 焉 捷 瑟 准 准 = 一 
一 每 共 岩 训 


”中 则 佛 兰 敏 先 生 已 发 明 蛙 空 管 可 作 检 波 器 ， 
但 电流 的 跳动 太 微 弱 ， 尊 各 极 小 ， 所 以 英 可 供给 科学 
家 在 实验 室 驯 研究 ， 未 能 引起 大 琛 的 册 趣 o 甚至 ， 直 
到 1907 年 特 福 勤 司 胸 氏 De forest 在 抽空 管内 加 共 一 - 
第 三 极 一 一 柱 极 ， 完 成 三 极 管 ， 但 仍 未 能 成 需 商 品 化 
， 因 需 其 间 全 有 法 律 的 问题 等 执 


当时 轧 可 尼 公 司 贫 控告 特 静 勤 司 胸针 侵害 法 权 ) 因 
篇 其 所 长 明之 三 原 管 仍 傈 人 恨 据 佛 兽 敏 的 二 极 管 基本 原理 而 来 
: 所 以 请 求 禁 正 特 甬 勤 司 腕 氏 再 由 造 三 极 管 

第 二 点 原因 使 当 了 时 站 穴 管 未 能 普 温 的 理由 ， 因 在 初 
创 时 空 管 的 鼻 造 技术 ， 未 见 高 明 ， 所 以 效能 未 见得 较 矿 石 
检 波 器 需 优 ， 但 后 者 之 价值 这 康 评 芙 空 管 


可 情 当 时 台 庆 其 空 管 之 部 埠 ， 幼稚 得 可 笑 ， 其 内 部 
未 能 完全 贯 空 ， 党 充满 极 多 气 采 ， 屏 电压 征 需 加 到 30 伏 股 左 
右 ， 其 气体 邹 成 电 见 作用 ， 发 生 极 明亮 的 蓝光 如 将 屏 压 再 
增加 ， 芙 空 管内 部 极 质 即 有 烧 盘 之 危险 。 此 种 软 性 芙 空 管 之 









德国 芯 具 管 
效率 ， 自 极 易 届 想 ， 屏 压 猎 如 此 低 ， 再 加 以 氧 朵 分 子 之 阻 醚 德国 江 。 管 


杰 和 er， 






? 可 知 燃 秋 流 向 屏 极 之 电流 ; 自 必 极 小 ， 无 怪 其 效用 仅 能 伍 
矿石 相仿 9 


1912 一 1920 高 质 空 度 的 质 空 管 
以 上 的 征 种 缺点 ， 纸 菜 释 氏 Langmnuir's 在 奇 曼 公 
司 实验 室 研 究 ， 高 美空 庆 中空 管 成 切合 ， 寻 得 完全 解决 o 间 二 ARC A 
: rear 芙 罕 管 UV201 

















二 西贡 公司 UVT” 
请 求 专 利之 人 如 明媚 1907 -2 芮 罕 管 1917 一 1 芮 宅 管 1917 


三 矢 汕 期 10 





王 = 反 富有 几 王 配 电 锥 读 三 = 


时 奥 诸 尔 氏 Arnold 亦 在 西 电 公司 实验 室 和 孜孜 讼 高 蛙 空 间 题 的 研究 





至 1914 年 美国 电话 电报 公司 第 一 次 利用 特 宁 勤 司 脱 的 三 极 时 空 管 发 适 电 
话 ， 作 速 距 峻 通讯 ， 全 通过 法 国 巴 黎 和 檀 香 岛 ， 


世界 大 战 一 起 ， 军 事 通 讯 频繁 ， 高 芙 空 管 需要 丛 形 迫切 ， 尤 其 海军 ， 所 
以 当时 状 自 造 上 改进 不 少 o 
人 < .1916 至 1919 年 间 ， 业 从 研 究 然 米 电 的 瓯 多 ， 
“ ;各 秽 造 厂 互 相 就 等 ， 粉 份 驴 新 出 品 问 世 ， 最 成 功 的 需 
; 西 电 公司 的 VT-1 及 VT-2 式 芙 窒 管 ，VT-2 仅 需 22.5 人 羽 
腹 之 屏 压 ， 作 再 生 检 波 已 可 得 极 和 良好 效果 。 至 1920 年 
”了 R.O.A 公司 钥 秃 成 立 ， 闵 承受 以 前 局 可 尼 公 司 的 专利 
权 ， 禁 止 其 他 公司 再 作 佛 再 敏 鞭 窑 管 的 弄 造 


1921 一 1925“UV”" 式 扶 空 管 


特 福 勤 司 有 品 撒 至 1921 年 R.C.A. 出 品 有 UV200 号 检 泌 管 及 
UV 201 号 放大 管 ， 其 底座 傈 用 铀 壳 鼻 成 ， 称 需 UV 式 底 座 ， 此 种 三 本 管 的 内 料 
电流 需 1 安培 ， 炊 再 电压 篇 5 伏 有 o 不 久 以 后 ， 又 有 UV 201A 问世 ， 其 炊 杰 傈 
途 有 狩 层 以 作 放射 体 ， 所 需 体 芋 电 流 人 及 伪 式 201 号 的 四 分 之 一 (2.5 安培 》， 如 
此 里 "电池 的 消耗 ， 可 省 却 不 少 o 





以 策 更 进步 之 改造 ， 有 一 青 燃 天 电流 较 小 之 趴 空 管 成 功 ， 式 号 入 199 其 
时 篇 1922 年 ， 仅 需 60 徐 安 培 之 从 条 电流， 这样， 光 认 用 乾 电 池 供 答 燃料 电力 的 
使 用 者 ， 更 觉 便利 经 济 ， 此 种 趴 空 管 可 导 是 直流 省 电 式 里 空 管 的 鼻祖 @ 


1926 一 强力 放大 管 及 整流 管 


到 1926 年 ， 最 早 的 强力 放大 管 ， 例 如 120.112， 及 171 已 开始 探 用 。 因此 
收音 机 核 出 的 不 失 贯 电力， 大吉 增加 ， 秋 量 
乡 亮 清晰 ， 大 受 坎 迎 o 


自 1926 年 起 ， 代 ”B"” 电 风行 一 时 ， 1 
因 之 80 号 整流 管 逼 地 上 毕 是 ， 直 至 最 近 ， 此 和 古 “和 基 
其 空 管 仍 需 各 收 谨 机 内 芝 用 之 整流 管 * 可 裔 和 全 ii 
是 花 式 鞭 空 管 中 厌 果 仅 存 的 一 枚 ， 独 部 盛 名 金 属 " 鞭 窑 管 
最 久 o 
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= 三 三 = 富有 用 导读 属 杀 旋 三 = 
”1327 一 险 极 式 芙 空 管 ( 问 接 加 热 ) 


禹 适用 基 交 流 电 源 起 见 ， 至 1927 年 ， 在 三 极 管内 添 一 队 标 ， 使 内 炎 仅 供 
发 炎 之 用 ， 故 改称 热 杰 宜 ， 放 射电 子 之 主要 任务 ， 邹 由 此 新 加 入 之 队 极 担任 之 ， 
此 种 鞭 空 管 当时 有 227 号 。 

227 号 娄 炎 极 电 压 乱 2.5 伏 觅 ， 电 流 需 1.75 安培 ， 无 论 检 波 放大 等 工作 均 
河 胶 任 ， 所 以 从 此 种 交流 时 空 管控 用 以 后 ， 直 流 电 池 芙 空 管 开始 汉 渐 询 汰 。 


1928 一 赎 社 趴 空 管 
” ， 在 三 极 管内 再 增添 一 第 二 桶 极 ， 称 入 由 属 极 ， 成 需 四 极 管 ， 过 利 迟 桶 管 


在 1928 年 起 开 妈 应用， 当时 通用 交流 收 理 楼 的 有 224 号 ， 专 供 直 流 收 井 机 用 的 有 
22 号 o 


辽 所 和 的 特 下 在 区 附和 灿 本 的 名 最 小 历 忆 作 让 对 放大 库 “可 
无 需 中 和 ， ; 结果 收 秋 机 吉 敬 度 增高 ,工作 又 可 
冬 定 5 信息 因 答 过 寡 员 窑 管 的 放大 效能 枚 高 所 
包容 易 引起 错 厅 调幅 ， 准 是 一 般 工 程 师 又 费 娄 
胶 尘 想 出 一 种 可 构 放大 人 数 的 高 放 管 ， 例 如 35 
及 51 号 。 同 时 通用 欠 低 过 率 放 大 的 五 胡 强 力 管 
47 号 亦 认 此 时 出 世 。 


五 极 管 和 复 作用 管 

此 合 新 式 五 极 引 力 罗 出 管 的 起 敏 度 更 
佳 ， 一 个 极 普通 的 检 波 授 的 软 出 电压 已 足 使 以 
推动 其 柱 极 ， 使 输出 最 大 不 失 趴 电力 o 吉 样 一 
求 ， 以 和 后 低 放 航 通 有 再 用 至 二 级 马上 者 。 例 如 
2A5，41， 都 是 过 时 代 的 产物 o 

2 至 1933' 年 复 用 芙 空 管 ， 例如 2A7。 
附 极 线 芙 空 管 2B7，55，58 等 相 炎 诞生， 同时 6.3 伏 股 燃 料 
电压 的 芮 空 管 渐渐 代 蔡 2.5 伏 腊 ， 如 6A7 ; 6B7，75，78 等 o 


此 外 在 过 一 年 专 供 超短波 用 的 橡 实 早 空 管 亦 奥 造 成 功 。 
1935 以 后 一 金属 惧 空 管 
肖 去 上 空 管 进 步 史 的 未 一 幕 ， 就 是 金属 时 空 管 的 突出 ， 将 过 去 玻 现 管 的 


ERREISEIEREITERIEEEEEIEERIORIREFOERIEEREEIRRIRRIOEEEEREEESS RONSCREERIRREEPIEGSGEE 
洛 各 韦 衣  . 




















== 富 用 于 读 电 锥 试 王 = 


外 型 完全 改 释 ， 依 理论 言 ， 金 败 趴 空 警 的 优点 篱 娃 固 ， 体重 小 ， 隔 内 完善 ( 苹 需 
“另外 隔 竣 办 ) ， 工作 稳定 o 


集 流 放射 纺 力 放大 管 ， 例 如 6L6 号 等 ， 扰 论 在 发 射 机 及 收 赤 机 的 纺 力 放 
大 器 ， 琉 出 电力 可 速 在 其 他 强 放 管 所 能 希 户 的 以 上 。 


以 后 最 良好 的 其 空 管 ， 或 者 就 是 最 近 正 在 实验 室内 研究 中 的 特种 中 空 管 
， 此 种 惧 空 管 称 凯 冷 除 压 式 ， ;多 株 ， 拓 吉 穆 酸 ， 在 最 近 已 有 区 入 问 志 如 0Z4 
G 等 ， 以 后 一 定 会 公开 盛行 o 


本 来 ， 芙 空 管 的 进步 沙 不 仅 限 讼 专 供 收 吉 机 用 的 一 方面 ， 其 他 如 发 射 其 
容 管 ， 忆 及 有 疡 电台 及 电视 上 用 的 光电 管 以 及 险 极 穆 管 ”都 同时 有 澡 人 的 进步 
吉 衷 限 认 篇幅 悉 得 从 略 。 截 止 今日 美国 芙 窑 管 的 式 号 ， 狗 训 之 ， Cs 
: 到 今天 还 在 楼 先前 滥 ， 明 天 不 知 怎样 
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美国 尾 海 屋 大 学 


供 学 生 实验 之 关 


恨 接 收 机 
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王 = 二 窜 用 王 传 电 锥 蕉 一 
糙 芝 7 证 明志 磁 波 存在 
过 在 五 十 年 以 前 滋 


十 九 世 纪 未 药 ， 许 多 科学 家 和 其 他 学 者 都 全 神 灌注 在 ` 光 是 其 麻吉 个 阅 





EAI 学 就 验 粮 圈 答 侯 储 党 量 所 磺 
赫 世 之 学 生 时 代 1865 年 的 后， 委 C 比值 手 大 = 


题 -Fo 党 时 关於 光 的 学 褒 粽 林 榨 常 ， 但 不 是 没有 事实 上 满意 的 根据 ， 就 是 没有 各 
人 9 人 在 一 于 八 百 七 十 五 年 轧 克 斯 威 才 肯 定 了 光 傈 从 人 


和 八 一 一 一 一 仆仆 人 全 人 
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芋 生 试验 讲 振 器 全 世界 第 一 一 具 扰 引 志 
， 此 话 末 入 图 训 央 生 多 人 人 本 二 区 过 射电 之 技 收 上 2 各 是 杂 波 欣 六 公 尺 , ， 穆 图 之 
特性 ， 且 可 拔 展 玛 相 当中 齿 ， 毋 须 半 篆 束 接 。 两 端 戊 极 近 使 能 有 火花 哟 越 


电磁 场 的 振动 ， 人 e 他 亚 裔 一 切 适 用 谎 光 学 的 事实 祁 通 用 放电 学 。 
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==== 实 用 性 捷 玫 条 旋 = 


过 种 学 说 是 否 惧 实 当然 留待 个人 证。 
赫 世 就 是 悚 明 此 种 学 毫 而 加 以 发 揭 广 大 的 一 人 他 从 小 就 生长 在 一 个 智 








葵 的 环境 儒 ， 他 的 父 革 是 一 个 三 大 藉 的 高 级 民政 官 。 赫 艺 政 了 他 特殊 的 试验 ， 赴 
明了 光 傈 电磁 释 化 的 学 全 大 的 振动 ， 像 光 一 册 。 


陀 ， 所 是 莫 定 了 以 鲁莽 。 过 种 种 信念 促使 他 的 试 
输电 磁 波 和 托 乏 电 交 通 ”“， 验 成 功 。 他 发 计 一 种 简 
的 基础 o | 。 ” 单 的 伴 器 ， 用 以 产生 志 
他 察 信 - 一 切 由 | 磁 波 ， 我 们 妖 和 考察 一 
记 高 速度 振动 所 成 的 电 下 过 仅 器 的 基本 黑 〈 疏 
波 ,可 以 在 空中 传播 进 “” 和 绿 圈 和 电容 器 ) 可 见 他 
行 ， 和 弦 振 动 或 曙 动 般 所 发 明 的 和 我 们 今日 用 
所 装 的 遍 波 可 以 在 空中 的 在 原理 上 小 急 二 样 ， 
进行 初 无 二 致 o 他 以 篇 ” “ 仅 方 法 上 不 同 而 已 。 
志波 有 极 大 的 速度 和 层 赫 小 德国 汉堡 人 1857-1894 此 合 他 诈 没 有 


什么 发 明 ; 但 就 小 了 过 种 电 磁 波 ， 使 全 世界 各 国 的 联 略 大 声 密 切 。 在 他 试验 成 功 
的 五 十 肖 志 念 中 公 球 的 物理 学 家 和 扰 称 电工 程 师 都 在 悼念 和 六 扬 他 早期 献 验 的 成 
功 ， 站 将 造 向 致敬 直 亚 永 天 。 


蓄 避 ' 司 器 除 涉 代 册 浊 邯 
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窜 ! 


利 式 绿 昌 轿 表 (C2) 


串联 电路 之 时 间 常 数 








夕 论 放 大 器 之 交 过 稼 路， 荷载 器 ， 或 滤波 电路 之 各 种 结合 ， 在 裔 计时 其 
时 间 常 数 实 禽 一 极 重 要 之 问题 ， 尤 其 如 新 式 收 井 机 内 自动 香 量 控制 之 注 波 称 路 ， 
其 时 间 常 数 尤 震 主 要 关键 ( 参阅 本 诗 创 刊 号 自动 理 量 控制 一 文 ) 

在 电阻 与 储 电 器 串联 电路 内 ， 时 间 常 数 之 计算 入 

暑 间 常数 T( 秒 ) = 电阻 R (欧姆 ) x 储 电 量 C( 法 拉 特 ) 

乱 便 套 实用 起 见 ， 单 位 亦 可 殉 更 和 : 

T( 秒 )=R( 兆 欧姆 ) x C( 兆 分 法 拉 特 ) 

在 电阻 与 少壮 乏 圈 之 串联 电路 内 ， 则 塌 : 


(部 利 
人 


此 公式 所 表示 者 ， 即 电流 升 高 或 降低 至 最 大 值 之 63 匈 所 需要 之 时 间 


后 列 二 表 ， 所 得 一 极 迅 捷 之 方法 ， 以 计算 时 间 常 数 ， 二 表 之 用 法 相同 ， 
所 胺 者 仅 数 值 簿 围 之 大 小 不 同 而 已 。 每 一 才 内 包含 电阻 ， 话 前 量 ， 储 电量 ， 时 间 
常数 ， 及 过 率 各 项 o 在 电阻 项 下 又 分 第 一 Scale No. 1 及 第 二 Scale No,2 两 行 ， 
第 一 行 傈 与 钱 潮 量 合用 者 ， 第 二 项 傈 和 届 储 电量 合用 者 o 


芍 再 举 一 例 ， 以 说 明 此 琢 之 用 法 ， 和 欲 计 算 一 0.1 兆 欧姆 之 电阻 与 0.25 小 
法 拉 特 之 储 电 器 串联 合 之 时 间 常 数 ， 可 自 电 阻 项 第 二 行 数值 之 0.1 兆 欧姆 虑 ， 划 
一 直 久 至 人 笛 电量 项 下 之 0.25 鱼 法 拉 特 处 o 此 直 稳 挟 时 间 常 数 项 相交 认 0.025 秒 看 
o 遇 这 篇 40 。 此 车 出 之 时 间 党 数 ， 即 代表 在 此 最 大 过 这 时 ，R:C 之 电路 雨 端 电压 
， 在 0.025 秒 蛙 间 内 ,可 产生 至 激励 电压 之 6.32 狗 。 


如 电路 傈 由 电阻 奥 话 道 稼 图 串联 而 成 ， 亦 可 依 同样 方法 ， 自 电阻 之 第 二 
行 与 族 潮 量 项 划一 直 称 ， 以 二 得 此 串联 电路 之 时 间 常 数 。 
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三 = 三 富 用 业 污 电 锥 旋 三 = 
束 程 强力 四 管 来 复式 


近来 我 国 无 乏 电 事业 已 渐渐 玫 亿 ， 对 於 钴 乏 电 各 种 厅 店 ， 刊 物 也 如 雨 后 
春 简 ， 往往 有 许多 是 现 得 怎样 优 笑 ， 怎 样 艇 人 ，- 管 有 类 效 的 成 秆 ， 芒 者 见 了 都 
想 试 试 ， 何 乐 而 不 需 呢 ， 不 过 实验 的 结果 ， 非 但 没有 那 麻 的 成 绩 ， 沙 是 压 拆 数 灵 


? 也 是 一 个 不 满 ， 过 不 是 失去 进取 的 必 吗 。 所 以 要 说 计 一 焦 收 井 机 。 须 要 自己 实 


验 过 ， 而 的 礁 有 优美 的 成 绩 ， 才 敢 介 稻 上面 的 一 张 稼 路 ， 作 者 在 去 年 春 问 ， 实 验 
而 得 ， 代 朋 们 装 了 娄 架 * 御 的 成 续 优 和 良 ， 收 程 造 速 ， 分 隔 便利 ， 得 量 宏 亮 振 耳 
， 此 烷 路 本 据 早已 投稿 ， 实 因 时 局 关 傈 ， 故 延至 现在 ” 它 的 构造 ， 以 一 胃 34 号 管 

















作 高 放 和 低 放 ，~- 锅 32 号 管 作 哈 股 来 式 再 生 检 波 ， 初 狼 乏 图 ( 即 Ls ) 用 RE2C 全 
高 放 屏 极 有 相当 荷载 ， 阔 得 以 玲 量 发 挥 其 放大 能 力 ，-- 航 30 号 管 作 低 放 ， 用 电阻 
交 连 使 其 否 质 和 顺 ， 末 般 33 号 管 作 强力 壤 出 ， 它 的 玩 择 性 理 量 理 导 圳 敏 度 均 吉 满 
意 ， 做 不 距 上 海 均一 百 药 里 左右 ， 收 匠 上 海 自 550 至 1500KO 之 大 小 电 圳 均 能 收 
得 一 撼 遗漏 :外埠 的 南京 XGOA ,汉口 的 XGOW ， 浙 江 的 XGOD ， 疆 江 XGOZ 
? 硒 州 的 XGOL ， 天 津 仁 昌 ， 才 奥 越 声 ， 和 无 锡 内 业 ， 时 和 ， 世 泰 已 ， 国 泰 , 区 州 
斑 雪 ， 久 大 ， 八 州 ， 嘉 典 ， 容 德 堂 ， 利 于 及 英 、 日 落 报 告 灰 有 十 余 发 ， 以 上 的 各 
电 右 均 从 揭 声 器 内 放出 ， 惟 天 津 仁 昌 ， 吉 机 越 击 ， 宁 州 XGOL 香 量 最 弱 ， 在 晚间 
九 时 和 合 可 收 北平 ， 此 机 可 作 旅 行 机 ， 如 在 郊外 收 井 时， 用 十 队 尺 花 稼 一 端 用 三 四 
寸 之 铁 钉 接 -上 插入 地 中 ， 另 一 端 接 在 收 得 机 天 稼 柱 上 ， 即 得 各 起 电 训 ， 如 过 小 曙 
台 不 能 满意 ， 该 机 各 芙 空 管 秋 流 合计 *44 从 配 ， 惧 33 路 管 估 去 *26 余 培 ,车 用 25 安 
培 喜 电池 及 苗 电 池 可 用 五 六 十 小 时 之 入。 机 件 装 配 请 勿 食 便 宜 之 货 ， 反 而 现 失 该 
机 的 成 续 ， 求 其 满意 的 千 果 ， 请 玩 中 北上 品 国产 ; 决 不 需 使 你 们 失 户 的 ， 作者 论 

19 三 元 十 其 
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计 = 富有 于 二 丽 准 苇 王 == 


非 代 该 厂 作 广告 ， 实 因 屡 试 屡 验 ， 而 价 康 而 物 又 美 ， 花 将 义 路 给 成 ， 以 供 同好 一 
本 
附 填 C91MEFD 固 定 储 电 器 不 用 亦 可 如 用 最 佳 可 避 去 高 过 率 筷 沪 干 援 
禄 国 抠 -法 
LILI，。 久 32 公 厘 直径 胶管 用 30 号 渎 包 牧 绒 110 圈 需 L1 距 3 公 厚 线 15 轿 
和 
L3. 用 32 公 厘 觅 管 以 30 号 冰 包 乡 绕 150 图 在 110 图 不 抽出 一 机 - 
L2 即 REC.2 放 在 L3 膝 管内 须 成 角度 
L4 用 花 特 去 纱 与 L3 同 一 方向 纳 在 L3 外 面 3 至 5 图 应 试 而 定 








时 3 

1 马 〖 

沿 。 。 另 好 而 文 睦 空 管 
和 人 38 


男 件 
0C1.C2，00036MEFD 可 楼 储 电器 ( 中 雍 121 号 》 
03 *1MEFD 固 定 储 电 器 ( 中 雍 4100 号 ) 

4 .00IMFD ,，,，，。( 中 比 6001 号 ) 
G5 .00025 ，，，，，， (中 歼 3025 号 ) 
C6 .00035 小 型 可 狼人 和 储 电器 ( 中 雍 227 号 ) 
G7 s01MEFD 固 定 ,，，,，( 中 收 4010 号 ) 
G8.09，1MFD 固 定 储 志 器 
Ri 2MEG 曙 阻 
.R2 “100.0009 央 精 电阻 
RS 5000000 全 
TI1.T2. 3.5:] 低 遇 波 炎 压 器 ( 中 比 423 号 ) 
RFO.1 10M.H. (中 线 441 号 ) 

R.F.0.2 4.5M ( 中 府 442 号 ) 
A.F.C 30 享 利 低 扼 图 ( 中 雍 244A 号 ) 


ev worvv 


中 比 国 疼 出 品 精 良 
耐用 经 久 国货 之 光 
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天 中 


去 矢 十 基 20 











和 窜 用 业 读 党 锥 讨 
拼 空 管 玫 明 者 特 福 勒 司 肥 博 士 
理想 中 的 改善 广播 业 


在 六 二 五 谍 诞 生日 之 广播 演 己 


汉 去 ,我 党 上 和 批评 于 上 村 上 的 谱 他 们 在 入 上 或 方法 上 大 部 
仙 少 广告 入 ， 人 生硬 而 且 牵 。 


九 三 O 〇 年 当 我 企 无 粮 电 工程 学 校 时 ， 我 
就 战 和 去 职 时 的 演说 大 部 都 注重 世 钨 粽 电 广播 的 基 
点 上 。 广 播 业 需 了 他 轩 於 公 录 有 极 大 的 宜 利 ， 看 起 
来 在 无 粮 记 工程 方面 太 少 注意 了 大 部 份 的 工程 师 
以 篱 假使 自己 在 技术 上 已 蓄 了 最 大 的 努力 ， 那 末 我 
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已 纯 下 自己 对 於 公 嫉 所 负 的 责任 。 过 种 狭窄 的 必 胸 
和 自私 的 态度 是 治 工程 学 的 人 不 宜 有 的 。 了 
我 的 意见 在 我 的 论 攻 中 已 概略 述 出 ， 我 的 
意思 是 无 任 电 广播 的 世 目 ， 必 须 就 其 性 质 ， 分 站 别 
类 ， 而 蕉 每 一 个 大 都 市 每 -~ 个 电 训 ， 勘 分 专 播 一 种 ， 
指定 的 和 节目。 例如 一 台 专 播 高 级 理 沁 (包括 交 疼 桌 
和 歌剧 ，) 一 台 则 柬 比 较 普通 些 的 香 岂 ， 兹 规定 於 
某 一 时 间 中 播 迁 跳舞 理 乐 ; 其 他 再 股 多 种 性 质 不 同 和 
具 空 管 发 明 者 特 福 勤 司 觅 

博士 ( 右 ) 蕉 芝加哥 近 影 ; 

的 电 吾 ， 如 专 播放 事 的 电 


; 专 播 关於 民 娄 和 福利， 并 述 
教育 性 论文 的 电 右 〈 过 种 电 
癌 可 需 当 地 的 喉舌 和 情报 机 
关 。 在 训 选 时 北 可 乱 训 四 者 
假 作 播 迭 演 词 之 所 。) 至 放 
广告 旭 可 另 训 . 一 百分之百 的 
庆 结 性 时 的 电 吉 这 样 分 类 
Ce、 、 上 ” 乌 后 的 利 丛 我 们 可 以 想像 到 “ 
特 福 勤 司 腕 氏 在 1907 年 时 试验 之 扰 委 电话 了 过 去 ， 我 们 要 下 无 米 电 
| 
21 后 三 雹 十 其 
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识 
于 










Ta 


= 二 = 宴 用 于 二 并 锥 庄 














中 某 种 节目 ， 必 须知 道 怎样 博 动 烈度 般 和 他 的 度数 ， 六 上 且 隐 者 允 认 该 电 吝 的 节目 
要 相当 族 悉 才 行 ， 匠 到 了 ,， 坐 着 享受 至 多 十 汪 分 甸 双 要 重 转 ， 过 样 重复 了 区 次 ， 


融 者 精 视 上 多 少 受 到 些 援 亿 在 不 误 悉 电 训 节目 的 人 英超 来， 更 是 蔗 无 头 糙 ， 帮 


过 了 多 次 旋 尽 ， 节目 业已 更 换 了 。 沦 且 每 节 禾 了 ， 疯 有 广告 ， 芒 者 要 欧 下 节 侯 目 
的 报告 ， 不 竺 不 被 迫 着 区 那些 商业 上 吹 用 乱 聊 的 话 。 假 使 有 了 上 壕 的 分 类 的 广播 
电台 ， 一 切 困 友 都 迎刃而解 了 。 


[ 附 」 特 福 勤 司 股 博 十 Dr.Lee de Forest 生 基 1873 年 作 月 片 太 日 美国 “ 


之 伊 阿 莫 州 ， 一 身 荣 脐 三 睛 士 之 衔 ， 即 科学 睛 士 ， 普 学 博士 和 工程 学 博士 ， 需 三 
极 芙 空 管 之 发 明 者 。 
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收 普 机 式样 














=== 窜 用 于 二 玫 锥 话 三 三 = 
业 具 短 波 收 吉 机 


自 业 父 同志 努力 的 趋向 短波 重 ， 故 近 日 在 短波 和 围 内 通信 已 不 如 以 前 的 寂 表 

了 ， 在 晚上 收 著 40M 上 QQ 的 呼叫 ， 烙 是 不 契 耳 的 ， 由 此 可 见 我 国 已 有 不 少 业 舱 

同志 ， 放 素 广 小 而 专 忆 开发 短波 的 守 库 了 ， 疏 因 台 久 短波 机 装 笛 不 易 而 估 未 着 手 

装 乍 的 业 饼 同志 ， 想 亦 不 乏 其 人 ， 今 借 『 实用 撼 委 电 一 页 地 ， 介 和 一 架 直 流 二 

管 短 波 收报 机 ， 装 和 极 易 兹 极 普通 的 惟 此 机 兰 篇 淘 济 着 想 ， 故 除 主要 物件 外 ， 
乱 业 亿 的 此 能 自己 动手 共 作 ;站 业余 如 有 售 另 件 拿 以 配 .上 ， 更 局 克 湾 天 


糙 路 “第 一 辑 





多 路 设计 以 季 单 容易 自 急 

及 节省 金钱 和 震 主 ， 故 其 空 管 探 

用 省 电 式 30 号 两 只 ， 一般 乱 

检 波 ， 一 般 乱 低 放 ， 稼 路 呈 很 

平凡 ， 而 其 劾 力 却 兹 不 见 逐 ， 

每 晚上 以 上 品 的 匠 简 ， 收 茂 国 

人 
第 加 不 党 微小 不 可 闻 


短波 机 所 用 的 稼 圈 ， 大 都 是 用 插入 式 的 ， 以 入 粮 的 多 少 ， 来 分 别 自己 所 遥 的 
波长 ， 插 入 式 缚 圈 ， 我 国 路 已 有 出 品 ， 然 其 货 价 殊 蜗 太 昂 ， 往 往 音 一 架 短波 机 所 
用 的 各 轿 ， 代 价 须 四 五 元 ， 在 业 从 着 想 未 驶 不 十 分 交 济 ， 故 现 次 自行 册 作 ， 惟 路 
傈 自 役 ， 而 对 从 工 作 上 的 刻 力 ， 动 不见 减 低 ， 异 法 ， 以 30 号 芙 空 管 脚 ， 悦 法 大 
入 一 根 1 茎 径 的 有 管 中 或 盘 管 中 ， 见 第 二 图 ， 权 极 图 可 以 间 稿 法 糖 裂 ， 屏 标 再 生 
图 则 可 密 粮 ， 各 围 期 数 如 下 o 






寺 





屏 极 团 


波长 ( 公 尺 ) 司 极 轿 

15 一 25 4 尖 - 蕉 ”图 密 业 
20 一 55 8 加 间 入 6 图 间 稿 
50 一 90 19 图 间 闵 12 图 间 灿 
80 一 180 45 轿 密 业 28 园 间 和 粹 


四 枚 稼 圈 线 成 后， 须 用 膝 实 或 深 胁 住 ， 以 如 日 合 有 觅 落 走动 之 处 ， 各 图 之 接 
儿 见 第 三 图 o 


她 冯 ' 耸 十 大 











一 二 实用 垩 传 汇 锥 旗 庆 == 


Fo 





网 


| 


汪 交 曙 作 排放 和 开 | 太一 


低 尝 率 达 压 器 符 3 隐 = 1， 中 次 200 号 很 合宜 ， 如 谷 
更 净 洲 ， 则 可 改 用 亚 美 出 品 402 溜 济 释 压 器 ， 交 作 者 
验 ， 劾 力 相 衍 ， 淘 济 的 业 从 家 不 妨 一 试 a 


REOC 普通 适用 在 波 短 机 者 ， 芭 用 分 段 峰 房 式 而 一 
个 蜂 房 式 高 扼 围 的 代价 笃 数 亦 大 ， 故 现 亦 行 自 叙 ，( 役 


法 见 合 ) : 波 成 后 经 作者 多 次 的 铀 换 坛 验 ， 劾 用 上 奥 蜂 
房 式 高 扼 转 相 妨 ， 然 在 代价 中 已 省 去 了 好 闪 倍 金钱 了 ， 

抽 法 序 急 本 恋 第 二 期 22 页 旬 同 康 先 生 所 作 之 四 管 机 .上 糖 
高 过 波 稼 转世 之 木 柚 ， 用 以 代 绕 而 成 ， 先 向 车 木 店 定做 

木 机 一个， 尺寸 样式 见 第 二 期 25 页 ， 每 枚 狗 铀 元 念 枚 


， 太 称 改 用 AWG35 号 和 绕 1200 较 ， 每 400 圈 乱 一 格 ， 刚 
成 后 两 端 接 乏 ， 中 用 腹 和 纸 固 封 ， 即 成 一 极 美 观 而 劾 用 枉 
佳之 高 扼 圈 了 o 


此 机 天 烷 回 路 中 之 G， 中 亦 可 省 去 不 用 ， 但 如 傈 初 
盘 的 业余 同志 ， 最 好 是 用 着 ， 因此 C 夺 状 振 温 是 极 有 并 
傈 的 :否则 很 不 易 起 振 漫 ， 自 奥 可 套 天 各 让 中 的 记载 ， 
如 有 小 形 可 释 储 电器 ， 亦 可 改作 ， 只 夭 将 定 片 折 存 二 片 
， 动 片 折 存 三 片 郎 可 ， 容 量 攀 .000014MFD 全 


RPRERERRRERRRREEREEERIRERIRR 表 于 访 着 人 N 直 ORGFE 
总 和 餐 二 期 2 


-= 三 三 富 用 业 扶 沁 锥 话 三 一 

9 ， 篇 区 省 购买 ， 利 用 长 波 机 上 另 件 折 下 可 代 
用 计 ，C， 用 . 0003MFD 可 入 储 电 器 ，C。 用 .00025MFD 
固定 储 电 器 ，Oi 的 刻度 ， 最 好 用 组 动 式 ， 像 国货 中 已 
有 中 到 厂 新 出 品 300 号 ， 使 用 很 觉 便利 ， 如 不 用 党 然 尔 
可 ， 惧 电力 弱小 的 电 吝 : 标 易 在 不 知 不 党 中 逸 去 ， 调节 
很 感 困 闪 ， 须 极 狙 心 极 慢 的 旋转 刻度 ， 应 用 另 件 如 下 o 

“七 糖 法 见 本 文 o 

C .000014MFD 可 释 储 电器 o 中 歼 344 号 亦 可 

CO .00014 MED 可 释 储 电器 o 路 109 路 

C; .0003 -MED 可 释 人 备 电 器 o 中 将 117 号 

C。， .00025 MEFD 固 定 储 电 器 o ”中 亚 3025 号 “ 

R 2MEG 福 极 电阻 o 

Ri 15Q 。 古 释 电阻 o 中 线 230 号 

T_ 32 一 1 低 遇 率 粮 压 器 o 中 效 200 号 

REFC .高 扼 围 权 法 见 本 文 o 

V VI 省 电 式 一 ?0 号 芙 窒 管 二 只 o 


此 楼 面板 及 底座 : 可 以 厚 洋 给 皮 役 成 向 洋 给 皮 定 








第 三 图 
瑚 洞 之 舌 ， 接 和 绿 用 16 号 
兹 钢 线 以 减少 阻力 ， 
外 套 饭 铭 稼 套 管 ， 简便 
而 又 美观 'o 

接 电 之 乏 用 花 精 直 
接 接 出 ， 免 再 购 电 池 持 
日 ， 获 简 播 口 可 用 "B"” 
电池 上 之 揪 下 代用 ， 亦 
烦 感 便利 ， 天 地 稼 插口 
亦 同样 o 

全 机 完成 后 ， 须 先 
检查 技 和 精 有 否 鱼 误 :然后 再 收 匠 ， 对 讼 线圈 的 米 作 ， 尤 须 和 组 必 ;不 能 天意， 再生 
图 之 雨 头 更 须 注 意 ， 收 划 时 先 把 C 退出 大 人 ，Q?* 完 全 旋 入 ， 此 时 蕊 手指 角 肥 O4 定 


片 ， 有 上 下 下 的 声 吉 ， 如 扰 则 不 生 振 漫 ， 须 再 检验 不 生 振 漫 之 原因 ， 因 不 生 振 漫 ? 
短波 机 上 的 电信 是 收 不 到 的 o 








2 ”三 仍 士 其 


== 富 用 于 读 馈 锥 读 反 


AN 
一 八 三 八 
一 作 四 〇 


一 八 四 二 
一 从 四 五 


一 八 六 工 
-- 八 ZX 七 
一 八 七 九 


一 八 八 O 


一 八 八 二 


一 八 八 五 








扰 . 综 电 包 绩 过 史 


〈 以 西历 年 代 需 序 ) 


法 拉 第 (Faraday) 氏 发 现 电磁 咸 应 性 藕 完 全 分 内 之 十 粮 路 间 。 
斯 泰 因 卖 尔 (Stein) 氏 发 现 应 用 地 士 篱 穆 路 同 称 。 


享 利 (Henry) 氏 首先 发 明 电 容器 放 志 坑 振 漫 之 原理 ， 及 用 机 器 发 生 高 
遇 率 之 电 振 漫 


模 斯 (Morse) 氏 夭 水 体 需 钴 焕 电 交 通 之 试验 o 


林 最 (Lindsay) 氏 试 哈 您 称 电 交通 记 训 河 ， 不 用 金属 遵 硒 ， 而 以 水 之 
倩 遵 以 党 成 功 o 


海 和 士 (Heyworth) 氏 发 明 以 非 人 造 遵 体 交 换 电 信之 法 ， 而 得 专利 o 


马克 斯 维 责 (Maxwell) 氏 於 皇家 学 会 宣 芒 关 放电 磁 波 理论 之 理 文 e 认 
该 文中 局 克 斯 维和 页 找 预 测 电磁 波 之 存在 ; 牙 记 一 作 七 三 年 推 葵 之 所 其 
『 志和 与 磁 之 安 闭 中 。 

部 志 兹 (Hertz) 民 发 明 居 检 波 器 , 厥 后 由 局 可 尼 (Marconi) 氏 实用 之 。 
哈佛 大 学 教授 特 洛 布 利 治 CTrowbridge) 氏 发 现 电 之 交通 ， 可 应 用 放 
雨 地 ， 不 藉 任 何 传 遵 肌 而 用 水 或 地 士 坊 代 。 

们 页 (Bell 氏 应 用 特 治 布 利 治之 方法 ， 闪 湖 陀 马克 河 侦 察 一 哩 和 外 之 
得 信 波 斯 王 突 夫 藉 大 学 教授 陶 鲜 从 (Dolbear) 氏 博 得 无 绿 电 机 专利 机 
， 氏 调 以 该 机 通 扫 ， 相 隔 哩 年 以 上 ， 已 不 成 问题 。 惟 更 速 考 干 ， 旭 未 
能 断定 。 其 后 马 可 尼 氏 ， 即 由 此 推演 以 奏 完 或 之 功 。 

爱迪生 氏 得 极 里 老 怕 (Gililaud) 氏 ， 斐 泵 普 斯 氏 斯 密斯 氏 之 助 ， 不 用 
电 穆 放 一 火车 站 与 游行 车 之 间 ， 以 威 应 作用 ， 互通 消息 。 关於 一 九 〇 
一 年 ， 颁 得 关 认 是 硕 通信 方法 之 专利 权 。" 一 年 后 即 转 售 其 权 放 局 可 尼 
扰 交 电 公 司 。 

部 志 民 发 明 空中 电磁 波 之 发 射 ， 测 得 其 波长 及 速率 ， 普 指明 其 振 温 之 
性 质 ， 和 与 光波 及 熟 波 相符 。 


特 洛 布 利 治 氏 谓 以 两 绥 弥 电 路 ， 巡 这 分 郁 : 可 以 由 电磁 感应 ， 互 静 信 
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-== 富 月 亚 桂 狼 准 旋 ==- 


一 八 九 二 


一 作 九 五 


一 八 九 六 


一 八 九 七 


一 从 轧 八 七 月 


一 八 九 九 


一 九 DO 








泊 利 斯 (Preece) 儿 将 传导 与 感应 合用 ， 沁 流 由 一 电路 影响 於 他 电路 。 
由 是 共 布 利 斯 拖 河 伍 花 格 兰 之 绝 希 耐 斯 (Louchness) 之 问 互 通 井 信 。 
布 戎 利 (Branly) 氏 创造 凝 居 检 波 器 ， 以 探 取 电 波 ， 兹 发 明 电 破 波 能 影 
黎 金 属 粉 居 ， 狼 不 倩 电 者 坑 传 电 

马 可 尼 氏 研 究 郝 志 氏 所 称 之 电磁 波 ， ,次生林 以 通 入 ,让 在 意大利 
作 种 种 重要 之 试验 。 
马 可 尼 找 得 第 一 次 之 撼 粮 电报 专利 权 忒 

o 涉 试 验 一 又 四 分 之 三 哩 之 无 久 电 通 
信 成 功 

三 月 ， 马 可 尼 民 当 色 试验 四 哩 之 扰 牧 
电 交 通 。 首 次 应 用 气球 以 未 天 称 。- 国人 ee 
七 月 ,局 可 尼 民 成功 十 哩 以 外 之 扰 闵 后 可 尼 最 时 认 之 多， 

电报 。 海 志 吝 一 一 1896 年 


九 月 ， 英 国 巴 斯 地 方 ， 装 说 楼 收 机 ， 电 码 由 索 泵 艾 巴 立 傅 来 ， 训 程 羡 
十 四 哩 。 


十 一 月 ， 局 可 尼 民 在 尼 特 泵 斯 (Needles) 地 方 建筑 破 天 蓄 之 手 狼 电台 
一 座 ， 通 信条 围 十 四 哩 又 定 。 


十 二 月 ， 诸 电 豪 奥 _ 汽 船 通信 ， 计 程 十 区 哩 。 
十 二 月， 第 一 稻 船 舶 电台 成 立 o 


月 ， 将 访 赛 游 能 新 闻 ， 由 汽船 (Flying Huntress) 号 ， 逐日 以 儿 黎 
电报 告 刊登 爱 尔 夏 首都 部 伯 林 日 日 新 闻 。 


四 月 ， 法 画 军 盘 第 一 次 装置 乱 粮 电 





七 月 ;英国 海军 操 演 ， 军 盘 三 艘 装 屋 马 可 尼 机 ， 互 通 消息 ， 至 七 十 四 ， 


海 嘿 ( 葛 合 六 嘿 作 十 五 ) 之 泪 

二 月， 德国 第 一 商用 电 巡 在 布 而 封包 通信 ， 则 程 六 十 哩 。 

十 一 月 , 比利时 第 一 矮 勿 电 陆 站 立 台 下。 2 
类 国 得 祖 勒 斯 股 开 自 一 九 OO 至 一 九 〇 五 年 ， 得 美国 及 其 他 各 国 ， ” 天 
傈 优 巡 电 之 专利 机 其 多 。 





IAA 





一 富有 几 业 读 玫 锥 讨 王 = 


一 月 ， 小 汽船 梅 度 拉 (Medora) 号 在 拉 打 策 江 中 (Ratal Bank) 失火 ， 
以 钨 乏 电 季 告 警号 ， 疏 注 施 救 


一 月 ， 暴 风 消 息 ， 耻 克勤 门 提包 骂 发 出 ， 傅 汗 走 俄 斯 坦 德 ， 未 有 间 阻 
o 合 读 船 遇 伙 摘 玉 ， 仍 以 抵 乏 电报 告 俄 斯 坦 德 ， 派 锅 施 救 o 


美国 麻 省 柯 特 海 角 (Cape Cob) 大 电 人 台 成 立 o 


”二 月 ， 尼 顿 (Niton) 及 里 并 (Lizard) 两 电 训 成立， 相隔 一 百 九 十 坟 


一 九 〇 二 


一 九 〇 三 


) 通信 和 无 阻 。 
三 月 ; 檀香山 居多 说 立 公 雏 通 用 之 志 避 五 处， 以 利 交 通 。 


十 月 ， 第 一 次 装 发 局 式 天 称 基 楼 泵 诬 (Polbhu) 及 组 芬兰 之 间 ， 以 赛 斌 
验 。 


十 二 月 ， 局 可 尼 民 在 经 芬兰 接收 樊 尔 度 电台 所 发 之 S 电码 ， 中间 相隔 
距 见 一 千 八 百 哩 之 这 ， 乱 越 洋 扰 稼 电 交 通 成 功 之 哮 矢 ， 匹 兹 堡 大 学 教 
授 斐 森 登 氏 对 於 低 稼 电 之 收发 ， 多 所 改良 ， 是 年 思 月 向 美 政府 请 颁 
专利 权 @ 其 中 最 重要 之 机 件 傈 高 明 率 交流 发 电机 。 其 过 牵 入 每 秒 链 
50,000 明 。 钨 和 根 电话 ， 亦 由 是 渐 玫 美 备 。 斐 氏 在 一 八 九 九 至 一 九 O 五 
间 ， 合 获得 扰 粮 电 专 利 权 多 种 


美国 汽船 费城 号 接收 一 五 五 一 哩 外 倩 来 之 电信 ， 北 由 楼 本 度 电 之 收 到 
电码 ， 计 程 二 〇 九 九 哩 。 


七 月 ， 局 可 尼 氏 在 意大利 汉 洋 胡 Garlo Alderto 号 ， 接收 电 亚 ; 来自 
杰 责 度 ， 计 程 人 OO 哩 ; 后 又 这 器 收受 ， 计 程 _ 六 OO 哩 。 


十 三 月 ， 越 大 西洋 第 一 次 之 抵 乏 电信， 试验 成 功 ， 马 可 尼 氏 由 新 苏 格 
机 之 布 勤 顿 海 角 (Cape Breton) 致 志 英 王 爱 德 华 第 七 o 


一 月 ， 美 猴 斯 福 氏 致电 英 王 爱 德 莫 第 七 泾 柯 特 海 角 及 楼 泵 度 二 电 训 9 
三 月 ， 偷 敦 时 报 登载 第 一 次 越 大 西关 之 扰 称 电报 


八 月， 国际 无 稼 电 协 会 开 第 一 次 会 议 蕉 柏 宁 。 波 (Poulsen) 氏 发 明 
弧 光 机 ， 流 水 灌 气 ， 兹 用 磁场 以 次 持 之 o 


一 九 O 〇 四 ”一 月 ， 第 一 次 以 撼 乏 电 拍 发 ， 越 大 西洋 之 国际 新 闻 o 
peeraeaameqREEGEE5RREROEREEREEREEE 全 汪汪 攻守 汉 
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让 从 





=== 袖 用 焉 传 玫 锥 话 ==- 


一 九 O 〇 天 下 


一 九 O 〇 七 
一 九 〇 人 





装置 振 穆 电 收 费 机 器 ,以 
重 人 命 o 
七 月 ， 美 国 农 工 部 设 抵 笋 
在 葛 雷 斯 淤 之 接收 电 训 左 坐 者 乱 电 候 司 ， 凡 管理 船 焦 之 多 
人 烷 电 装 倒 
一 九 一 二 ”美国 联合 拓 线 电报 公司 篇 美国 马 可 尼 公司 ， 接 收 饥 余 o 
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， 管 站 得 专利 机 





从 月 ， 英国 国会 通过 扰 综 电 法 分 o 二 一 月 ， 人 
容 管 。 


一 月 ， ,村 轴 和 和 亲民 玫 胃 二 折 中 


一 月 ， 国 际 佐 称 电 协 会 开 第 二 次 会 凡 基 
柏林 ,世界 各 大 国 均 签字 蕉 其 的 章 o 美 【有 
夯 将 各 坟 可 Dunwoody 兵 发明 夏 炭 曲 一 ;太守 基业 之 到 恨 引 
体 之 整流 作用 ， 及 旱 卡特 氏 发 现 同样 之 180 妊 

性 早 基 砂 鳞 ， 此 种 发 现 即 入 后 此 利用 品 朵 检 波 之 基础 。 


十 月 ， 克 利夫 登 及 葛 雷 其 湾 (Glace Bay ) 越 大 西洋 之 电台 正式 开 瘟 @ 
二 月 :英国 策 加 拿 大 各 重要 城 饶 ， 开 姑 詹 梢 电 交 通 。 

斐 森 登 (Fessenden) 拱 嵌 造 高 遇 率 交流 发 电机 ， 电 力 需 2.5 基 攻 无 特 ， 
225 伏 腊 ， 过 率 每 和 甸 ，70,000 ， 未 直 斐 氏 在 麻 光 著 划 府 ， 以 钴 委 电 
话 互 通 消息 ， 相 隔 六 百 哩 ， 千 果 基 住 ， 

汽船 共和 号 与 佛 必 利 达 号 在 美国 口岸 外 ， 互 相 触 ， 连 炉 以 听 稍 电 告 
认 o 结果 船员 及 瑟 客 ， 全 数 遇 救 o 

汽船 Epo 和 he 人 电信 ， 日 间 相 距 四 
千 哩 ， 夜 间 六 于 七 百 三 十 
五 哩 o 

六 月 ， 美 国 两 院 ， 通 过 镍 
和 绿 电 休 例 ， 引 制 载 客 汽船 


二 月 ， 忆 可 尼 公 司 购 得 柏 利 氟 找 及 话 西 (Tosi) 氏 之 专利 权 肉 有 夕 入 
电 定 向 器 。 


二 月 ， 奥 大 利 亚 政 府 电 站 成 立 o 


,总 知 十 期 





一 九 一 三 


一 九 一 四 


二 矿 -大 


一 九 一 七 








-= 富 用 业 污 党 锥 斌 


四 月 ， 世 界 天 地 船 铁 志 尼 号 大 初 次 出 发 时 ， 途 头角 录 山 沉 没 e 旅客 


- 藉 纸 称 志 呼救 之 力 ， 未 进 没 顶 ， 生 逮 者 七 百人 o 


六 月 ， 国 际 扰 称 电 苏 会 开会 认 偷 敦 订 立 开 余 划 一 报 移 之 网 定 。 


七 月 ， 美 国 两 院 加 订 一 九 一 〇 年 所 大 钴 稼 电 休 例 ， 限 全 货船 装 设 扰 穆 
电 楼 器 ， 及 某 种 客船 ， 须 屠 抱 义 电 收 费 员 ;至 少 二 人 。 
八 月 ， 美 国 两 院 通过 法 分 ， 限 分 拓 线 电 发 慑 训 及 收发 员 ， 须 颌 雪 照 9 


柯 碘 斯 德 (Kolster) 氏 ， 上 书 美 政府 压 持 灯塔 粒 毅 及 救生 局 ， 闭 用 钴 


-. 称 电机 之 利 丛 ， 尤 马术 露天 气 需 最 有 用 


六 月 ， 加 拿 大 国会 提 册 无 穆 思 议和 案 ，-- 致 通过， 名 日 加 拿 大 多 称 电 法 
规 o 

十 月 ， 地 希 服 泵 辐 泵 讲 号 ， 在 大 西洋 中 被 区 ， 广 因 铸 和 伯 电 之 呼救， 十 
舱 同 时 来 救 ， 得 庆 更 生 者 ， 五 百 十 - -人 。 

十 月 ， 首 浆 美 国 饭 路 利用 挎 称 电 雇 列车 间 o 局 加 利 岛 电台 ， 专 作 涡 
州 探险 家 毛 森 博士 (Dr Mauson) 与 外 界 通信 之 用 。 


试验 钨 乏 电话 外 大 海中 ， 排 烈 船 焦距 骨 一 哩 之 八 分 之 五 ， 以 苇 常 收 告 


机 亦 可 朋 收 ， 复 於 相隔 十 八 哩 全 之 雨 战 胡 问 ， 评 之 亦 验 。 复 以 限量 之 电 


力 ， 雨 角 距 贬 四 土 哩 试 之 ， 仍 能 通话 9 


从 月 ， 欧 志 大 作 ， 扰 缚 电 杰 器 之 工程 及 进化 ， 各 国 戎 瑞 守 秘密 o 
从 月 ， 使 用 大 电力 之 电台 ， 如 卡 那 人 站 ， 威 泵 斯 过 硝 局 (Belmar) ， 
术 香 册 ， 三 芳 市 等 太 ， 此 次 第 落成 檀香山 三 沙市 二 这， 共 九 月 开始 
公共 通信 之 用 ， 其 他 塔 友 登 ， 爱 斯 维 斯 (Tuckrton-Eilvese)， 均 和 维 亚 
，” 脑 思 )Sayrille-N_uen) 等 式 语 豪 ， 亦 此 讼 此 时 相 粕 成 立 o 

十 月 ， 美 国 阿 姆 斯 特 郎 取得 其 所 发 明 同 授 禾 路 之 吉利 权 

二 月 ， 美 国 大 雪 ， 电 稼 吹 基 ， 佐 称 电 报应 用 认 钱 路 上 至 彩 o 

以 无 缚 电 测 算 巴 黎 ， 昔 态 顿 琴 地 罗 度 之 盖 数 ， 自 一 九 一 三 年 至 本 年 止 


:所 得 结果 之 准 队 程度 移 在 .01 秒 左右 。 


美 日 十 鸭 ， 乱 大 向 越 太平 洋 扰 称 电 络 通信 之 成 功 ， 艾 上 一 月 五 日 ， 坪 
国 元 首 交 换 电 信和 致 盘 。 
六 月 ， 篇 英国 创办 无 缚 电报 二 十 一 明和 纪念 
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四 








-= 王 三 三 富有 同 开 二 省 锥 计 = 三 = 


os 


一 九 一 九 


多 


一 力 人 人 


一 = 
am 
一 一 一 


自 本 年 起 ， 扰 称 电 发 报 机 之 进步 ， 一 日 千里 最 显著 者 ， 仿 驱 光 机 ? 
三 极 畦 空 管 等 ， 狗 言 之 ， 邹 等 幅 波 之 用 途 ， 大 需 增 加 ， 其 空 管 不 但 可 
以 收报 ， 且 可 以 产生 等 幅 波 ， 作乱 传人 选 之 用 ， 扰 黎 电话 亦 因此 而 得 到 
扩大 通信 包围 ， 隆 和 作 耐 用 

法 国 波尔多 附近 克 坎 亚 定 地 方 (Croix d'Hins) ， 由 美国 包工 ， 本 入 
电 训 六 并 月 工交 ， 如 法 国 收 管 


南美 阿 根 庭 京城 建筑 大 电 毫 ,与 北美 洲 直 楼 通信 。 
七 月 美国 全 国 阵地 志 避 ， 除 少数 大 训 仍 直 商界 管理 外 ， 他 部 收 角 下 
府 管辖 。 

九 月 ， 澳 洲 悉 德 尾 电 台 接 收 卡 于 喜 电台 电信 二 十 二 份 ， 中 间 相 去 一 敲 
二 千 哩 ， 卡 豪 同时 发 出 海底 电报 ， 介 资 贿 恰 ， 而 收 到 数 小 时 以 全。 那 
威 政府 建 立 大 电台 欠 斯 迷 完 格 地 方 认 本 年 开幕 ， 奥 美国 直接 通报 。 
大 战 时 ， 美 国 钨 称 电 公司 收 俐 美国 局 可 尼 公 司 o 

欧 战 期 内 ， 关 记 私 人 及 试验 电 可 之 禁 合 ， 美 政府 至 此 取消 之 。 

等 幅 波 之 应 用 ， 水 渐进 步 ， 还 渐 发 展 ， 其 空 管 发 报 机 是 年 实 旋 需 商 界 
之 用 。 南 美 阿根廷 蒙 德 葛 苦 德 (Monte Grande) 之 大 电台 成 立 通 报 @ 
法 国 波尔多 大 电 带 开幕 。 

由 二 月 十 二 月 两 月 之 实验 ， 英 美 二 国 乱 线 电 研 究 家 ， 衣 以 短波 构 越 大 
西洋 作 英美 雨 国 直 楼 通信 ， 篇 扰 穆 电 界 之 大 进步 。 初 欢 试验 失败 ， 造 
第 二 区 坛 验 时 ， 英 国 扰 称 电 研 究 家 ， 及 美国 无 夭 电 接 力 联合 会 特派 赴 
英之 代表 下 收 ， 多 数 美国 业 俘 电 带 之 电码 ， 毫 扰 钳 误 ， 邹 荷 并 国 亦 并 
之 。 美 国 无 穆 志 接力 联合 会 第 一 次 在 支 加 哥 集 会 。 的 称 电 古 究 家 共 到 
数 千 和信 。 

九 月 ， 美 国政 府 第 -次 世 输 广播 台 之 执照 。 

美国 级 多 中 央 大 电 训 在 长 岛 开幕 o 

因 均 术 之 典 趣 ， 是 年 美国 广播 电 训 之 数 大 二 。 

大 月 ， 美 国 奥 斯 届 邬 氏 在 撼 穆 电工 程 师 学 会 演 训 收 香 机 及 自生 局 部 
电波 之 极品 处 差 新 法 ， 兹 获得 鼓 项 发 明之 专利 权 。 

由 水 至 陆 试 验 优 乏 电话 ， 水 陆 相 隔 四 百 哩 ,可 以 对 襄 。 傈 在 船舶 『 亚 
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窜 用 王 读 党 杀 试 : 


美 利 加 了 号 实地 试验 所 得 之 成 镇 


-= 三 月 ， 美国 姑 兴 交工 业 学 故 数 反攻 中 要 责 洒 攻 在 美国 因 夫 他 俱 红 
二 演 汪 配 谐 平 差 射电 过 达 接 收 法 。 未 伙 ， 便 得 天 从 该 发 明之 专利 权 。、 


“三 极 时 空 管 本 年 大 篱 进步， 短波 之 利 签 ， 渐 见 显著 ， 应 用 僵 广 ， 兢 克 
米 偷 (Macmillan ) 氏 坐 汽船 波 敦 号 赴 北 极 探 险 ， 奥 美国 相隔 数 千 哩 ， 
在 冰 天 雪 海 中 ， 能 以 醚 微弱 之 电力 短波 ,直接 奥 美 国 多 处 电台 通信 ， 
在 长 夜 混混 中 ， 匠 聆 美 国 广播 台 之 歌曲 。 是 年 起 除 美国 以 外 ， 各 国 方 
起 始 对 钴 稼 电 广 播 事 业 发 生 奥 趣 。 


一 九 二 四 一 月 ， 美 国 大 湖 一 带 暴 反 ， 电 粮 被 所 ， 钱 路 籍 无 独 电 坑 伟 现 行车 消息 
之 用 o 








二 月 ， 美国 西 屋 公司 广播 训 XDKA 发 迁 殉 曲 演说 ， 英 国 接收 之 后 ， 
重 发 -次 ， 坟 英国 
公 来 娱乐 之 用 o 同 
月 ; 同 电 毫 之 广播 
节目 ， 英 国徽 电 重 
长 之 后 ， 入 印度 加 
责 各 塔 地 方 收 得 。 攻 
士 一 月 ， 无 乏 电 照 加 
相 ， 由 发 明 家 来 权 

女人 作 公 
ER 美国 KDKA 电台 在 1924 年 成 立 


人 
一 九 二 五 美国 木 年 乱 称 电 鼻 造 工业 所 出 之 货品 ， 锡 值 五 艺 亡 美金 之 给 。 


一 九 二 六 ” 英 关 十 国 间 之 无 线 电 照相 素 业 ， 正 式 营 业 。 和 组 的 上 时报 首 先 登 载 咳 种 昭 
片 坊 新 闻 之 用 o 


一 九 二 七 “有 稼 与 无 牧 倩 形 实现 。 
一 九 三 O 双方 交通 之 传 形 与 传 声 公 开演 试 。 
-- 思 研一 “来 射 定向 交通 ( 42 公分 波长 4 无 特 ) 











一 帘 用 瑟 捷 筷 准 读 


过 是 大 家 知道 的 鞭 空 管 是 无 乏 电 之 翅 现 ， 优 论 收 形 发 音 以 及 其 他 用 泛 ， 都 
需要 恺 ， 依 靠 籽 的 作用 ， 和 无 缚 电学 的 进步 ， 一 日 千里 ， 华 式 芮 空 管 不 绚 需 要 ， 认 
是 新 式 的 ， 复 作用 的 芙 空 管 ， 也 就 日 新 月 时 的 发 明 ， 因此 ， 呐 容 管 的 种 烦 新 多 ， 
现在 单 就 美国 出 品 的 求 计 ， 已 经 有 一 百 多 种 ， 芮 是 名 目 烦 多 ， 但 是 我 们 要 眼 用 物 
) 不 能 雌 开 轴 ， 所 以 对 认 竹 不 能 没有 钼 当 认 恰好 得 竹 们 各 有 各 的 记号 ， 数目 ， 
便于 分 别 ， 易于 记 慑 ， 乱 了 壳 些 ， 所 以 我 写 了 吉 篇 东西 ， 


过 课 分 四 部 份 来 讲 (1) 美国 式 芙 空 管 ，(2 德 律 风 根 趴 察 管 ，(3 英国 局 可 尼 

芙 窑 管 (4) 荷 兰 飞 利 浦 划 空 管 o 
一 美国 式 真 空 管 

本 来 ， 美国 时 空 管 是 没有 显著 的 标 到 的 ， 所 以 像 30,19,24 等 管 ， 不 过 顺 了 次 
序 排 下 来 而 已 ， 对 于 芙 空 管 的 用 途 秋 毫 没有 并 傈 ， 规 定 命名 ， 还是 最 近 呆 年 的 事 
, 现在 他 间 把 炊 赤 电压， 用途 和 极 数 三 样 乱 标准 来 命名 新 出 的 芙 窑 管 。 第 一 字 代 
表 烘 桩 电压 (代表 2V,2 坊 2.5V,5 篇 5V,6 需 6.3\ 12 坊 12.6V,25 乱 25V 等 o 第 二 个 是 
英 字 母 ， 用 久 代 表 用 途 o。 如 A 和 需 放 大 ，B 篱 检 波 或 低 肖 率 放 大 ，Z 用 作 整 流 。 队 
A 至 了 表示 玻璃 式 芙 窑 管 外 ， 其 父 自 H 起 贿 符 金属 里 空 管 。 最 后 一 数字 表示 此 管 
之 电极 数 o3 篇 三 极 ,7 需 七 醒 等 o 例如 6A6 和 需 63V 炊 电 压 ， 用 作 放 大 ， 共 
有 6 标 之 玻 现 芙 空 管 ，6K7 乱 一 糙 压 6 -3V 之 人 金属 鞭 飞 管 .12Z3 需 杰 压 12.V 束 
流 用 三 醒 管 o 


至 于 华 式 的 那些 芙 空 管 ， 息 便利 起 见 常 省 去 第 -- 字 ,如 227,112A 等 即 作 27， 
12Ao 因 和 欠 由 已 雳 人 所 用 惯 所 以 也 不 改 新 号 o UX;UY;,U2 即 表 示 其 四 ， 五 或 六 
”之 芮 窒 管 o 





二 德 律 风 根 纳 空 管 


过 种 贯 空 管 是 把 开头 两 字 来 表示 用 和 途 的 o 如 RE 乱 收 理 用 ，RS 播 吉 用 ，RV 
发 振 用 。 在 RE 之 下 面 如 加 一 S, 才 示 其 篇 幢 模 时 袜 管 ， 加 一 人 ， 天 示 其 起 由 交流 电 
供 答 的 芙 空 管 。 再 下 面 所 数字 表示 将 流 ，( 如 16 即 帮 示 炙 流 需 . 16 安培 ) > 再 下 
面 一 字 ， 表示 所 需 赫 极 电 压 o 如 4 邹 圾 示 炎 压 4V, 如 此 字 下 面 再 有 D, 邹 表示 傈 四 脚 
而 多 一 祝 区 ， 举 压 数 下 面 ， 如 有 Serie 字 翌 ， 表 示 可 用 于 直流 电 稀 乏 串 联 梳 用 之 
特殊 贯 空 管 ， 或 有 Neutro, 即 才 示 内 部 容量 极 小 之 高 过 李 柏 大 趴 空 管 ， 在 表示 
| 
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-天 客 用 亚 洁 党 锥 旋 三 == 


灰 压 数 之 下 面 如 无 d,SerieNeutro 等 学 即 指 此 持 空 管 四 脚 或 五 靶 o 例如 及 E074 
Neutro 即 乱 一 符 流 约 .O7A 入 压 4V 之 高 政 收 吉 管 o 


三 马 可 尼 芮 空 管 


此 天 芙 空 管 大 都 用 用 泛 意 义 之 英文 的 第 一 字 ， 来 表示 共用 途 ， 其 下 面 或 附 以 
数字 , 以 表亲 压 o D 和 需 (Direct current),。 直流 用 ， 吾 需 高 放 (High), 世 篇 低 放 
(Low),S 篇 有 幢 柱 (Screen)，P.T 表 五 极 管 (Pento de,),V 表示 放大 傈 数 可 释 更 
(Variable) ， 其 他 如 M 乱 交流 管 ，U 入 整流 管 等 o 较 他 种 扶 空 管 易于 认 蕉 o 下 面 
的 数学 如 需 2, 即 表示 赫 压 篇 2V o 例如 P.T.2 即 需 奉 压 2V 之 五 极 管 ，V-M.S4 篇 一 竺 
压 2V, 放 大 傈 数 之 交流 幢 福 时 空 管 o 

四 飞利浦 芙 空 管 

此 种 里 空 管 以 A, B, 0, D, 等 英 艾 字母 表示 所 需 之 攻 流 o A 和 o.o06A 或 oo8A 
B 符 ,12 或 .15A,C 坊 .25A, D 篇 o.64, 也 和 坊 1A 或 近 于 1A,E 和 赵 2A 或 近 于 2A ,下面 数字 ， 
表示 所 需 糙 历 ;1 即 1V,4 朗 4 等 o 再 后 之 数字 即 用 以 表 此 管 之 放大 系数 ，4 即 放 
大 系数 篇 4 或 近 于 4 例如 AI09, 乏 流 和 起,o6A， 畦 压 篇 1V, 而 放大 系数 和 震 9. 此 种 命名 法 
和 需 飞 利 浦 之 谷 式 芙 空 管 者 ， 至 于 新 式 者 如 KCI KEFI 等 则 其 名 法 又 机 o 再 详 述 如 
下 oo 


飞利浦 新 式 时 空 管 名 号 的 第 一 字 ， 是 指 其 用 途 o A 交流 管 ，B 直流 管 ; C 交 
直 雨 用 管 ，E6V 泡 车 管 ，F12V 汽 车 管 H4V 管 ，K2V 管 等 o 第 二 池 ， 指 其 特性 oA 
三 极 管 ，B 移 生 二 极 管 ，O 三 极 检 波 管 ， CH 三 极 伍 六 奈 锣 生 管 ，D 引 放 三 极 答 ， 
也 四 极 管 下 高 过 率 五 极 管 ， 耳 六 极 管 ，K 八 极 管 ，L 强 放 五 柱 管 ，Y 什 小 整流 答 ， 
X 公 小 整流 管 o 字 泵 和 后 之 数字 ， 即 表示 其 与 别 号 同 用 途 同 特性 之 分 别 o 大 都 岩 1 
或 2 数 。 如 用 涂 较 麻 者 ， 数 亦 较 大 o 

读者 芒 了 过 篇 以 后 ， 如 果 能 刀 得 的 话 ， 对 于 各 种 扶 空 管 ， 浆 有 相当 的 认 缴 ， 
多 少 移 街 到 了 些 o 跌 然 有 的 许 者 是 已 知道 的 ， 但 是 我 想 ， 有 大 多 的 芒 者 是 需要 知 
道 的 ， 所 以 我 以 乱 吉 篇 东西 对 认 车 者 ， 不 致 航 抵 用 不 吧 ! 

久 上 所 述 的 标号 方法 ， 有 时 亦 有 村 少 例外 者 








新 到 ASTRA 固定 储 电 器 : 5 AN 
10.MFD 50 Volts Working 1.80 《 /AS 下 民有 / 
25.MFD 50 Volts Working 2.50 区 
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=== 窜 用 班 瑟 筷 准 旋 王 = 
于 粮 电路 概 议 关上 


陈 临 测 


分 线 藉 回路 的 配 正 (Matching by tapped circuits) : 除了 那 种 话 道 率 配 
正和 与 谐 和 回路 合租 而 成 的 物 阻 配 正之 外 ， 常 用 的 却 是 一 种 以 分 藉 谐 振 回 路 组 成 的 
千 阻 配 正 ， 图 从 所 示 便 是 东 联 谐振 四 路 的 两 种 配 正 方法 o 图 中 甲 乃 是 在 稼 圈 的 中 
部 抽出 分 头 : 乙 乃 是 在 穆 圈 的 雨 端 串联 两 焦 讲 和 储 稼 器 ， 在 储 电 器 的 中 间 抽 出 分 
头 ， 不 论 是 甲 或 是 乙 ， 其 中 心 分 头 间 的 悉 阻 ， 就 是 全 艇 阻 (Total impedancc) ， 
正如 中 心 分 普天 的 悉 阻 平分 必 是 分 头 处 的 人 至 继 阻 一样 。 换言之 假使 乏 圈 的 分 头 是 





在 过 中 部 ， 那 末 分 头 间 的 秽 阻 等 於 企 诱导 迎 阻 的 一 牛 ， 而 分 头 问 的 禾 阻 却 是 等 放 

同 路 双 沙 联 鸳 阻 (Total parallel impedance) 的 (到 )2 或 四 分 之 一 。 所 以 在 两 个 电 

容量 相等 的 串联 备 电 器 中 间 的 分 头 ， 也 是 过 样 ; 不 过 ， 假 使 其 中 一 个 储 电器 的 和 志 

容量 比较 其 他 一 个 储 电 器 的 电容 量 超过 一 倍 ， 那 未 ， 悉 阻 Z 将 需 全 悉 阻 的 九 分 之 

一 ， 而 中 心 分 头 间 的 过 阻 却 等 於 全 迎 阻 的 三 分 之 一 一 一 因 乱 电容 量 的 增高 ， 前 是 
电容 量 迎 阻 的 减 少 o 


训 : 寺 放 E 


第 邦 图 

联 疆 配合 (Link coupling) : 在 高 遇 率 回路 中 ， 还 有 一 种 物 阻 配 正 的 ， 过 
就 是 联 歼 配合 。 过 种 配合 乃 是 在 使 十 个 距 见 较 玉 的 诺 和 回路 得 以 傅 汉 电能 而 去 避 
驶 各 精 圈 间 之 直接 的 相互 配合 (MuturaI coupling) 像 过 种 配合 之 玉 放 那些 因 乏 转 
各 圈 间 的 分 做 储 电 量 而 促 起 的 十 回路 间 之 电容 量 的 配合 ”又 得 大 大 减少 3 同时 ， 
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= 窜 用 业 伟 电 锥 读 王 = 


又 能 减少 的 不 需要 的 多 坎 过 检 成 份 的 传 淫 。 图 九 所 示 ， 印 得 联 紫 配合 的 标准 穆 路 
”到 雨 种 配合 : 第 一 能 使 谐 和 同 路 到 配合 线 〈Coupling lines) 的 条 阻 降低 ; 第 二 
能 使 配合 称 乃 另 一 庄 和 回路 的 儿 阻 异 高 。 


图 九 甲 在 千 合 上 ， 确 是 很 像 圆 作 甲 的 忽 阻 分 焉 法 〈impedance-tapping) 
; 所 以 有 了 时 名 甲 乱 自 动 黎 压 器 联 紫 配合 。 因 篱 它 的 联 歼 圈 (Link turns) 乃 是 包括 
在 谐 和 回路 圈 之 内 的 。 至 於 图 九 乙 劫 与 周 九 甲 不 同 ， 因 乍 它 的 联网 围 不 是 包括 在 
谐 和 回路 圈 之 内 ， 而 是 和 谐 和 回路 圈 作 诱 潮 率 配合 。 和 后 者 的 配合 方法 ， 在 多 方面 
看 ， 人 
邹 可 。 





沽 疲 与 中 和 回路 
尖 四 路 《Piter sircwit) 可 全 证 何 的 证 所 四 路 才 能 浊 埋 于 此 所 家 好 
这 的 电能 而 排斥 那些 不 需 过 这 





的 电能 ， 可 是 还 有 灯 种 回路 的 

配合 ， 却 最 通 宜 乎 : 仅 能 使 所 和 宁 。 二 本 

需 遇 率 的 电能 通过 ， 而 淘汰 一 

切 不 需 的 过 率 : 过 种 淘汰 作用 人 

便 是 叫做 减 宫 Attenuation ， C c 2 

而 过 征 回 路 的 配合 ， 便 是 所 衣 ee 
滤波 器 (Filter) 。 滤波 器 的 种 又 办 人 
类 乃 是 随 着 使 用 目的 的 不 同 而 > 

被 分 做 许多 种 类 ， 至 其 基本 消 人 > 
式 ， 却 不 外 乎 三 种 ， 圆 十 所 示 SR 

: 即 需 该 器 之 最 简单 的 迷路 。 于 。 
赂 十 甲 力 是 一 种 低 界 注 波 器 (区 昕 
Low-pass filter ) ， 过 种 注 波 人、 二 引 后 二 委 s  、 
器 乃 是 使 低 认 某 尝 素 的 电流 通 、 <] 3 SEE < : 

肖 而 排除 那些 高 谎 某 过 李 的 电 。 。 如 进 扫 交流 加 Se 
能 ; 因 之 ， 过 种 渡 波 器 大 都 是 ee 

用 钱 心 稳 贺 亦 印 滤波 扰 制 轿 来 。 ， 和 ， 

. 配合 ， 用 在 发 射 器 或 收 各 机 上 入 人 

， 专 司 屏 极 电力 供给 的 滤波 作 

用 。 过 种 ( 甲 ) 滤 波 器 ， 通常 称 和 ns 

做 Pi 式 ， 因 篱 它 的 形状 正如 希 第 








兰 厦 二 其 基 











一 = 喜 用 于 狠 玫 准 旋 三 == 


腊 的 邢 字 。 圆 十 乙 的 装置 ， 其 作用 正和 图 十 甲 相反 ， 因 和 需 它 是 超 浊 闪 截止 限度 
(Cut-off limit) 的 某 过 牵 的 电能 得 以 通过 ， 而 排除 那些 低 庆 某 遇 李 的 电能 ， 所 以 
它 是 叫做 高 界 滤 没 器 (High-pass filter) 过 种 滤波 器 o 又 名 T 式 ， 因 篇 它 的 形式 ， 
标 类 英文 的 工 字 。 


还 有 一 种 滤波 器 ， 它 的 作用 是 使 某 过 素 至 某 另 一 过 率 间 之 所 有 全 前 遇 素 
得 以 通过 ， 而 较 大 或 较 小 认 某 轴 段 的 过 率 ， 一 舱 除 去 ， 如 图 十 两 所 示 。 吉 种 装置 
叫做 过 段 滤波 器 (Band pass filter) e 它 的 稼 路 ， 极 与 圆 七 间接 电容 量 配 合 的 绢 路 
相似 ， 而 其 工作 情形 ， 也 差不多， 因 般 十 个 计 和 回路 都 是 用 诱导 率 配 合 的 o 在 超 
外 差 式 收 香 机 的 中 间 过 率 回路 中 ， 过 种 滤波 器 是 普 逼 地 秆 应 用 着 。 





此 外 。 更 有 一 种 由 串联 庄 振 及 疹 联 谐振 回路 合 芭 的 尝 段 排除 器 \Bard-re 
jection or trap)， 和 的 目的 是 在 滤 去 迪 率 的 某 -- 窄 狄 波 带 与 通过 该 波 带 以 外 的 各 
种 过 率 ， 如 图 十 丁 所 示 。 在 过 种 滤波 器 中 ， 串 联 弦 振 回 路 傈 专 司 : 在 某 一 特殊 过 
阻 李 可 ， 使 忽 阻 最 小 ， 而 芷 联 谐 振 回 路 却 专 司 ， 使 诺 振 过 率 有 较 高 的 悉 阻 。 因 之 
， 如 果 把 过 两 种 谐振 回路 合 在 一 起 ， 便 能 滤 去 尝 带 的 某 一 宕 犹 没 带 的 时 能 ， 所 以 
一 般 天 绢 减 波 器 (wave-trap ) 磷 乎 全 是 应 用 党 个 原理 而 造 出 的 : 


实际 上 ， 滤 波 器 的 种 天 实 不 币 上 述 四 种 ， 因 和 雳 我 们 如 果 把 上 述 各 种 滤波 
器 原理 或 形式 分 别 子 以 归 秽 ， 那 未 又 成 需 另 一 种 滤波 器 ， 所 以 本 文 势 郑 一 一 以 素 
” 读者 有 志 深 究 ， 不 好 参阅 其 他 标准 的 扰 稼 电 通 读 或 工程 等 专 书 。 


志和 福 或 中 和 回路 (Bridge or neutralizing circuit) : 除了 上 还 的 滤波 回路 
之 外 ， 和 有 一 种 一 一 所 普 光 探 用 之 特殊 形式 的 回路 
” 适 就 是 叫做 电 桥 或 中 和 回路 o 过 种 回路 万 是 一 种 评 道 率 和 电容 量 的 组 合 ， 它 是 
专 在 消除 电容 量 的 不 需 配合 刻 应 ， 随 着 ， 过 种 中 和 装 蔷 费 是 用 求 中 和 发 射 机 高 放 
芭 
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=== 写 用 亚 寺 筷 锥 旗 


般 的 三 = 极 时 空 管 之 福 屏 电容 量 ， 夭 此 防止 柱 屏 间 电 能 的 同 授 (Feedbaclk) -不 但 
如 此 :， 过 种 回路 膛 时 常 在 单纯 讯号 超 外 差 式 的 品 体 滤 波 上 ， 专 司 品 体 有 艺 分 流 当 
容量 的 矫正 ， 至 蕉 中 和 回路 的 稼 路 ， 可 昂 图 十 一 ， 甲 示 电 桥 的 两 端 你 以 人 电 器 
(Cic*) 构 成 ， 而 乙 旭 以 称 圈 (LIL*) 构成 ， 至 於 Cx 需 被 中 和 的 储 电 器 ， 而 Cn 则 
需 行 使 中 和 的 储 电 器 。 甲 的 中 和 公式 : 





LOasOX 
人 二 于 
而 乙 的 中 和 公式 ， 则 和 坊 : 
内 8 
Cn 二 


沉 甲 的 Cl = Cs。， 或 乙 的 LI1=Ls， 则 Cn=Cxo。 

天 状 扰 称 电 回 路 的 解说 ， 到 此 需 止 ， 本 想 将 含有 分 佑 常数 的 回路 加 以 说 
明 ， 惜 篇 篇 幅 所 限 ， 观 该 项 说 明 ; 但 应 明 认 天 稼 部 份 ， 故 所在 将 来 扎 述 天 精 原 理 
时 齐 释 之 o 所 兽 芒 者 原 寄 | 


六 说 昌 全 站 妆 1 





1928 年 间 最 时 暑 的 
Rdiola 19 
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一 盖 客 用 亚 污 天 锥 旋 三 三 = 
我 也 来 报告 重庆 的 收 理 情形 


陶 感 ” 祖 《四 川 重庆 明 诚 中 校 ) 


在 无 穆 电 的 娄 狂 详 ， 时 常 区 到 某 某 处 报告 收 的 情形 ; 我 也 看 得 眼 杠 了 ， 所 
以 我 才 借 实用 无 稼 电 的 裤 芮 篇幅 。 把 届 约 表 出 来 ， 供 族 位 业 除 同志 的 从 考 o 我 开 
始 研究 扰 乏 电 “， 是 去 年 的 一 月 吉 当然 先 竹 矿石 机， 其 后 三 月 间 ， 向 中 玛 邮 售 部 
画 畴 94101 号 单 管 机 一 只 ， 成 精 题 好 。 暑假 和 寒假 便 开 始 鼻 三 四 管 机， 不 过 我 已 研 
究 一 年 多 了 ， 膛 没有 什 订 多 的 恭 献 ， 因 篱 我 在 学 碎 的 工 课 基 忙 ， 没 有 多 父 的 时 候 
， 请 各 位 业余 同志 原 若 o 
一 、 收 井 地 方 一 - 见 重 庆 五 六 里 ， 骨 重 庆 广 括 电 (XGOS) 胸 四 天 里 让 基 -_ 卫 喜 

陵 江 之 一 小 山顶 ， 四 扰 高 大 建筑 。 惟 风 一 里 余 有 本 市 发 电厂 o 
二 \ 天 地 铺 一 -天 稳 因 环境 并 傈 ， 装 的 是 下 学 式 ， 长 76 只 高 45 吸 ， 自 东 而 西 ， 
地 粮 二 根 三 尺 定 长 用 元 钱 休 插入 湖 漫 的 泥土 中 狗 四 尽 o 
三 、 收 得 成 绩 一 - a 矿石 机 ; 因 重庆 之 需 台 不 多 ， 所 以 不 求 选 择 性 ， 故 我 的 矿石 


b 一 管 机 


机 傈 用 最 普通 而 悍 量 宏大 者 ， 用 一 枚 wisi 矿石 ， 其 
香 量 和 与 单 管 机 相差 乱 俘 o 1 

傈 中 雍 101 号 除 收 外 境外 ， 每 日 竺 后 六 时 收 南京 = 
(XGOA) 成 都 (XGOD) 广 西 (XGOE ) 江口，(XG 
OW ) 及 日 本 ， 惧 广西 汉口 ， 成 都 有 时 因 天 电 及 天 
气 之 关 傈 时 出 时 没 而 昔 量 弱 o 101 单 管 机 在 本 志 XG 
0S 搞 和 亚 时 用 天 一 ， 旭 选择 性 不 佳 满 盘 背 是 ， 用 天 二 
则 因 容 电器 及 地 过关 傈 ， 外 进 俊 于 叫 击 。 


: 傈 101 和 后 加 33 号 -只 用 中 收 202 扬声器 收 重庆 ，- 室 


闻 之 香 量 颇 大 ， 隔 室 并 之 甚 需 从 耳 o XGOA; XGO 
D 一 室 闻 之 香 硕 咒 小 XGOW,XGOE 及 XGOH, 旭 不 
能 ， 只 能 用 匠人 简 则 各 甚 佳 o 


: 了 芯 101 前 加 34 高 放 ( 一 只 )33 一 只 续 放 用 202 喇 以 本 


声 XGOA 可 由 ， 刀 数 室 外 亦 其 请 新 XGOA ;XGO 
D 亦 有 亮 oXGOW.XGOE 力 可 放出 XGOH, 及 日 本 
则 各 弱 ， 用 匠 简 则 基 大 其 余 可 收 到 不 知名 者 基 多 o 


四 、 电 源 供给 一 因 本 寺 乱 自 稻 马 电 出 售 ， 每 多 财 认 上 海 故 木 增 之 B 电 贵 三 四 倍 
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於 涯 ， 所 以 我 用 的 了 B 电 是 向 本 境 的 手电 位 到 造 厂 购 
小 电 90 枚 串 连 而 成 坊 135.V 所 用 之 物 与 购 B 电 之 价 
相等 但 可 多 用 三 三 倍 的 时 候 不 过 现在 已 改 用 代 卫 电 
本 项 ej 


三 克 下 期 








余 滥 香港 沼 克 道 79 呈 四 楼 
《190 问 ) 市 上 所 售 之 吉他 (Guiter) 弹 到 内 有 芙 容 管 朗 俗 称 电 吉他 ， 奏 蛙 


不 须 接 电源 ; 请 将 其 构造 示 知 篇 荷 9 


( 答 ) 此 种 电 吉 他 就 硬 者 所 知 ， 必 须 接 电源 ， 此 器 分 成 两 单位 ， 一 傈 

吉他 本 身 ， 另 一 傈 强力 放大 器 ， 当 吉他 之 钢 纹 灾 弦 强 动 上 时， 即 有 ~- 成 避 
过 率 电 压 拾 得 ， 此 枉 微 弱 之 成 理 遇 率 曙 
压 ， 轰 放大 器 扩大 后， 即 可 发 生 汐 亮 之 
各 上 网 o 


放大 苑 


拾取 成 理 过 率 雷 压 之 方法 ， 通 
常 有 二 种 ， 一 侨 静 电 电 压 Electro Sta- 
tic ， 一 傈 破 诱 遵 志 压 Electro-magmeto 
静电 拾取 法 之 构 尘 如 附 圆 一 ， 在 守 弦 下 
置 一 拾得 螺 笨 ， 雨 者 相距 检 近 ， 其 问 扰 

轴 一 小 储 曙 器， 用 一 高 压 电 池 轻 过 一 高 值 电 阻 R 和 合 ， 连 接 讼 螺 条 与 守 弦 
， 当 寄 蓄 强 动 时 ， 容 弦 奥 螺 条 间距 序 伙 更 ， 即 储 电 量 释 更 所 以 电池 狠 
过 R 之 充电 电流 亦 同 赚 儿 更 ， 乌 致 R 
上 即 有 一 与 灾 弦 振动 明 相 等 之 成 香 过 
率 电 压 产 生 ， 此 电压 狼 交 连 储 电器 
- 蚀 至 放大 器 ， 即 可 发 声 
夏 诱 遵 作用 拾取 电压 的 构造 
如 附 圆 二 在 又 嘴 下 告 一 小 型 永久 丰 
氏 ， 上 粹 一 乏 圈 ， 当 琴 汞 弹 动 上 时， 厂 
力 线 沟 动 ， 因 之 线圈 内 即 得 一 话 遵 电 
压 ， 可 厌 成 昔 过 这 释 压 器 交 堪 至 放大 器 9 











地 


和 均 十 期 40 














= 一 == 富 用 王 污 电 锥 读 





再 生 狂 吓 
惠 敬 修 青岛 洽 口 德 仁 路 21 号 天 主 堂 
(191 问 ) 照 标准 三 管 长 短波 收 如 机 说明 叫做 成 一 架 ， 底 板 用 洋 铁 皮 ， 面 


板 用 三 夹板 ， 著 收 大 电台 其 好 ， 收 国外 电 训 时 手指 动 及 底 般 或 储 忆 器 等 
， 即 因 再 生 而 成 攻 叫 ， 著 不 叫 匠 不 见 ， 此 是 否 由 讼 人 体 或 储 电 器 所 影 绝 
;不 知 何故 ， 地 称 接 底板 o 

( 答 ) 因 手 指骨 及 底盘 或 储 电 器 以 致 发 生 狂 叫 ， 此 确 傈 由 讼 人 体 人 能 电 
量 之 故 ， 至 车 不 叫 序 匠 不 见 v 则 或 傈 调节 未 会 得 法 ， 或 该 电 侣 之 讯 太 微 
允 ， 认 可 改进 天 缚 之 装 吐 ， 当 可 宵 救 之 o 此 机 最 好 面板 勿 用 三 夹 慨 ， 换 
以 铜版 或 铝板 ， 情 形 定 可 较 优 


收音 机 的 地 糠 接 法 
部 漠 荣 香港 九 媳 深水 址 荔枝 淤 获 203 号 
(192 问 ) 有 些 收 如 机 坑 何 有 许多 接地 稼 的 地 方 ?他 的 搂 法 如 何 ? 
( 答 ) 收 生机 内 常 有 许多 接 称 均 通 地 ， 其 意义 表示 此 许多 楼 显 不 之 志 


位 与 地 电位 (Ground potential) 相同 ， 故 可 以 与 地 久 相 过 对 堆 收 示 机 内 
部 一 切 工 作 扰 妨 妇 ， 他 的 接 法 通常 可 将 此 种 接头 直接 接 通 收录 机 之 金属 
底 般 ， 如 此 代 用 底盘 作 通 地 法 ， 可 光 却 不 少 接 久 麻 烦 o 


播音 机 与 发 射 机 


部 省 荣 同上 

(193 间 ) 请 述 播音 机 奥 发 报 机 之 区 别 ， 再 在 九龙 用 何 箱 机 可 收获 上 海 各 
电台 的 播 理 ? 

( 答 ) 播 各 机 发 出 之 电波 ， 其 波幅 须 随 言 姜 或 得 岂 之 声音 绚 弱 及 亚 阶 


高 低 而 释 ， 称 为 调幅 波 。 发电 机 所 发 出 之 电波 "其 波幅 始终 相等 ， 故 收 
区 叶 容 到 稳定 之 访 号 ， 故 证 能 依 其 讯号 声 长 短 ， 发 从 电 码 。 至 外 构造 上 
” 最 简单 之 发 乡 机 全 需 一 高 过 率 振 省 器 。 惟 播 理 机 则 除 振 温 外 ， 须 另 加 
一 番 幅 佣 o 九 表 收 上 海 电 训 大 概 六 灯 以 上 之 收 萌 机 和 当 可 收 到 
放大 和 与 米 疲 原理 
吴 访 党 香港 新 界 沙田 器 园 


外 三 答 十 其 
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(194 癌 ) 高 放 级 奥 检 波 级 作用 何故 不 同 ， 高 过 这 电流 痉 高 放 合 何故 仍 入 
高 过 率 ， 洲 已 砚 篱 低 明 李 又 何须 多 机 一 检 波 级 。 
( 答 ) 高 放 级 之 作用 傈 将 外 来 输入 之 高 肖 李 讯 号 ， 照 原形 将 其 放大 ， 


故 迷 出 者 仍 需 高 过 这 ， 必 须 再 沟 徐 波 和 后 ， 方 可 匠 并 ， 至 从 检 波 级 之 作用 
， 傈 将 高 过 这 讯号 整流 ， 如 此 可 使 成 香 过 率 的 讯号 出 现 ， 关 旗 放 大 及 检 
波 之 评 秋 原理 ， 捕 参阅 本 读 第 一 答 第 六 期 及 第 九 期 初学 襄 座 ， 及 第 三 答 


第 八 期 芙 容 管 的 放大 工作 各 文 9 
四 管 来 复 交 流 机 之 芙 空 管 
董 仰 高 永 加 温州 中 学 
(125 问 ) 足 读 第 三 知 第 八 期 之 32，30，30 ，71 ， 四 管 来 复 交 流 机 ， 可 否 


均 用 30 号 其 空 管 ， 或 32 号 改 乱 30 踊 ， 如 可 代用 ， 除 电源 更 换 外 ， 其 他 稼 
路 亦 须 炙 换 否 ， 请 群 示 之 ， 如 此 区 更 人 后， 效力 将 减弱 否 ， 北 请 网 芙 厂 目 


甸 -- 本 。 
( 答 ) 防 机 之 32 号 及 71 号 时空 管 ， 不 可 改 用 30 号 。 
来 复 四 管 机 之 电源 殉 灰 器 
董 仰 高 同上 
(196 间 ) 此 四 管 来 复 交 流 机 ， 电 力 依 作者 设计 仅 狗 16 克 特 ， 做 人 欲 自 


奥 电 源 楼 压 器 ， 请 详 示 该 器 所 用 氏 心 横 蕉 面 ， 初 次 狼 应 线圈 数 ， 及 铜 称 
号 数 ( 说 初级 需 220 伏 觅 )， 让 请 列 求 铁心 公式 


( 答 ) ”该 机 电源 要 压 器 各 乏 围 之 业 法 如 下 : 


初级 220 伏 股 37 号 乏 WG 2860 圈 
次 级 2 伏 肌 2 26 转 
250 ,， 44， 3250 
5 光 30 ,， 65 ，， 
欠 必 横 蕉 面 乱 0.7 平方 时 
求 爸 压 器 钱 心 横 蕉 面 公 式 得 : 


横 截 面 ( 平方 时 ) = 、 /电力 ( 马 特 ) 汪 : 
5.5x8 


三 惫 十 其 42 
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三 龙 
0 = 一 
全 波 和 矿石 收音 楼 
偷 锦 源 本 塌 全 家 未 入 吉安 里 廿 号 四 楼 
(197 问 ) 附 上 公 波 磁石 收 兰 机 稳 路 雨 幅 ， 甲 乙 雨 图 ， 接 和 那个 对 ? 低 角 
率 芝 压 器 用 3:1 成 问 优 良 否 ?此 杰 确 实 能 比 普通 钙 石 机 ， 缉 各 千 充 一 倍 
否 ? 如 
( 答 ) 可 照 甲 图 o 低 明 率 父 礁 器 P 须 1:1@ 此 楼 成 绩 未 能 较 普通 碳 人 
楼 丢 -- 倍 o 
管 来 复 交 流 机 定岗 
王 悟 心 福 购 路 兰 甘 坊 十 一 号 
(198 间 ) 三 知人 期 盆 作 叫 君 之 「 四 管 求 复 交 流 机 ] ， 吕 人 极 欲 仿 奥 但 无 
并 忠 请 问 “ 贵 厥 可否 代 役 ， 请 示 价 目 
( 答 ) 本 厂 督 不 代 役 。 
超 外 差 机 短 疲 段 缚 圈 烧 法 
匈 国 榴 本 埠 江 西 路 452 路 斐 海 洋行 
(199 疗 ) 贵 刊 三 答 一 期 县 览 ， 扎 机 短波 展 绿 图 如 何 续 法 ， 抱 请 指示 篇 
篇 ， 苞 附 上 少 路 图 一 纸 ， 其 高 放 粮 圈 与 振 漫 称 圈 各 篇 条 何 ， 又 热 整 储 电 
器 应 用 若干 容量 。 
( 答 ) 训 机 之 短波 


段 长 各 园 篇 自 17 一 52 
公 尽 o 如 附 赂 Li 工 * 
共生 一 管 : 直 逻 疯 17 
m.m.， LI 以 38 吴 绿 Li 
窗 继 18 圈 oLs 以 22 
号 乏 线 1034 圈 ， 间 隙 
法 往 ， 迷 圈 长 度 估 10 二 
Im.m,. o 
振 演 称 圈 L。 友 
L4 同 煤 一 管 ，L: 用 
22 号 乏 间 隙 绕 934 图 寺 
， 名 圈 长 度 估 8mm. 
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三 富 用 于 捷 沁 锥 讨 三 = 








Ls 用 38 号 穆 在 L: 两 端 各 密 缠 5 圈 。 
。 包 整 储 电 器 G 用 .006mfd 
发 射 天 精 改 短 之 祖 救 法 
陈 星 立 麦 根 路 209 弄 9 中 
《200 问 ) 除 克 式 交 圳 器 乌 外 ， 有 扰 其 他 方法 乌 配 合 不 台 尺 寸 之 天 六 ， 有 


天 稼 一 根 如 附 圆 ， 可 和 否 设法 应 用 认 二 尖 十 期 之 30 鞭 空 管 收发 机 ， 和 做 机 全 
用 和 让 接 整 流 代 B 电 供 给 倘 莹 赐教， 请 避 有 驶 接 地 地 凿 己 防 危险 ， 和 做 人 因 地 
位 环境 限制 ， 不 足以 装 66 妥 之 天 指 ， 故 特 请 指示 一 种 衫 校准 法 ， 以 储 读 
机 收 发 共用 。 

( 答 ) 照 来 问 情 形 ， 征 有 探 取 禾 端 伍 电 式 天 粽 Fnd feed ， 即 引入 粮 亦 
作 天 稼 之 一 部 分 ， 两 者 之 伙 共 长 度 最 好 适合 波长 之 牛 数 。 天 烷 和 与 引入 粮 
之 角度 最 好 大 蕉 120 雇 ， 再 因 引 入 迷 亦 坊 发 射 体 之 一 部 分 ， 故 须 束 内 房 
屋 及 金属 体 ， 久 免 电 能 破 吸 收 。 天 稼 长 度 入 发 射 波长 而 定 ， 芷 不 限 一 定 _ 
66 腿 o 如 作 20 公 尺 段 通话 ， 天 尹 窃 需 共 长 33 县 o 





忻 以 及 成 新 之 3033 各 一 全 新 沙拉 8mfd 全 新 收音 机 原理 熏 枢 造 等 交换 上 品 三 连 或 
“2B7.55, 甚 何 一 件 厌 廉 让 者 亦 可 ， 光 非 银行 稍 君 萌 

中 歼 101 一 全 楼 ;109,11201, 储 电器 ; 200,21,404, 低 过 释 压 器 ; 244,244A,336, 扼 制 
义 圈 ;261 刻度 盘 ; 310 话 简 方 棚 ; 505 唔 ; 亚 美 110 分 粽 器 ; 131 柱 漏 架 ; 142 接 
义 夹 361--2 备 电 器 ; 531 总 圈 ; 以 上 公 新 另 件 七 五 折 ， 满 五 元 七 折 ， 全 新 原封 五 
烽 电 石 棚 四 元 牢 ， 方 形 电 奸 一 元 ，Astra. 001 储 电 器 每 元 七 只 ， 华中 比 221 人 备 电 
器 ， 杜 爹 亿 电 钞 织 各 八角 ， 全 新 培 而 符 软 天 称 及 彩色 接线 等 一 列 康 让 ， 轧 浪 路 
398 措 13 忠 程 ， 电 话 八 七 三 O 五 
兹 有 下 列 各 另 件 原 底价 由 访 德 律 风 Telephoneken No333 号 蓝 简 一 付 11.00 中 获 202 
揭 亏 器 $3,50 亚 美 101 电 键 $3.00 (全 新 ) Sonatorn 199 芙 容 管 一 只 1.oo 亚 美 323 
2 只 每 只 1.00R,CA201 其 窒 管 3 只 每 只 2.00RCA2A71 只 $3.20 故 昌 204 一 兵 (175 K,C.) 
2.00 亚 美 3021 号 2 只 每 只 2.00 美 货 推 拉 式 综 党 架 1 只 ( 连 粽 知 板 2 员 )》 1.00 有 意 者 请 
向 白 赛 仲 路 2 号 接洽 电话 76964 吴 君 
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所 从 十 期 多 
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无 媒 志 之 过 去 奥 将 来 


钨 称 电 广 生 以 来 ， 中 仅 短 握 的 五 十 年 压 史 ， 过 去 光明 炬 烟 的 信 续 ,炫耀 
得 光 东 艺 丈 ， 任 何其 他 科学 ， 钴 不 见 之 而 速 色 。 过 稻 造 步 的 近代 学 玉 ， 决 不 是 少 
数 和 所 能 完成 的 ， 我 们 知道 赫 芝 先生 证 明了 电磁 波 的 存在 ， 局 可 尼 先 生 第 一 个 实 
现 扰 穆 电 通 讯 ， 过 仅 不 浊 是 直 过 代表 的 人 物 ， 其 从 在 二 着 是 贱 工作 的 ， 不 知 有 类 
千 千 亡 艺 ， 就 是 我 们 每 -四 从 事 基 扰 穆 电 事业 者 ， 钴 险 是 职业 者 ， 或 是 业余 者 ， 
也 可 以 做 视 说 是 辅助 无 和 电 前 进 的 一 个 小 功臣 

我 们 翻 完了 过 去 的 无 稍 和 电 是 怎样 ， 当然 会 联想 到 将 来 的 无 乏 电 是 怎 机 ， 
呈 然 过 仅 是 一 种 幻想 ， 腾 测 ， 抄 不 一 定 立刻 能 见 哮 事实 ， 但 不 妨 绽 着 各 个 人 的 思 
想 经 验 ， 上 见解 ， 来 一 个 假 据 的 描摹 说 不 定 在 十 年 ， 百 年 之 后 ， 会 有 应 验 的 一 天 
o 姑且 就 契 者 个 人 所 想到 的 ， 先 来 像 西游 启封 囊 榜 一 般 的 安 说 -下 。 

(1T) 将 来 的 收音 机 ， 其 发 音 的 装置 ， 小 不 像 现在 的 用 扬声器 ， 因 篇 揭 
贡 器 的 声浪 充满 他 宝 ， 甚 且 波 及 曙 居 ， 所 以 一 个 人 享 称 ， 必 遇 使 他 室 的 魏 明 ,入 
之 破 填 ， 所 以 将 来 的 发 得 器 ， 训 可 使 妥 贡 他 目的 人 鸦 到 ， 其 修 的 人 印 寂 然 铸 所 于 
， 我 站 不 是 说 恢复 已 前 的 区 简 ,而 是 利用 分 子 振动 的 原理 ， 璧 如 说 一 架 收音机 的 
罗 出 搂 至 一 特 奥 的 分 子 振动 器 ， 只 要 我 们 身体 的 任何 一 部 份 ， 或 说 仅 是 个 小 指 
触及 此 器 时 ， 公 身 的 骨 网 内 分 子 问 亦 起 同样 的 振动 ， 才 种 振动 传 志 到 圳 轻 系 廊 
就 可 以 奖 到 很 玫 亮 的 兰 量 ， 可 是 印 使 近 在 腿 尺 的 劳 人 ,还 是 区 不 到 什么 。 

( 2 ) 我 们 知道 盯 眼 是 使 他 身 任何 一 部 分 得 到 一 个 休息 的 机 会 可 是 将 
来 的 无 稼 电 也 许 会 使 在 芍 睡 时 ， 崔 秉 工作 ， 或 是 研究 学 术 ， 如 粮 技术 (如 抄 贡 电 
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六 三 = 帘 用 业 捷 乞 锥 读 三 = 
码 等 ) 。 因 和 需 我 们 从 生理 尝 和 心理 学 的 解 及 上 ， 知 道人 在 汐 睡 时 ， 跌 则 上 意 荆 是 
已 完全 入 於 休 止 状 态 ， 可 是 下 意识 却 是 不 停 的 在 活动 着 ， 辟 如 训 " 划 "就 是 下 意 喉 
活动 的 一 个 溃 灌 。 将 来 的 多 和 绿 电 可 以 控制 下 意 项 的 动作 ， 使 我 们 利用 部 睡 的 时 间 
内 ， 求 到 各 舟 知 敲 ， 过 楼 一 来 ， 钨 如 把 我 们 有 用 的 时 间 加 了 ~ 倍 ， 你 想 将 来 一 个 
人 所 能 成 就 的 事业 ， 壹 非 现在 的 人 所 能 期 彰 的 











(3 ) 由 基 超 短波 的 发 过 ， 那 时 有 一 种 怪 便 通 侨 机 态 行 ， 其 形状 也 许 公 
如 一 盒 火 柴 般 的 大 小 o 末 何 每 一 个 人 硬 中 都 少不了 一 具 。 而 且 每 一 个 人 入 都 由 当地 
政府 栓 於 一 个 不 同 的 明 率 ， 好 像 姓 名 一 样 ， 在 通话 机 上 装 有 类 如 现在 自动 电话 机 
上 搂 号 数 般 的 装置 ， 在 钴 论 什 阿 时 候 ， 险 什么 地 方 ， 我 们 可 随意 和 观 友 ， 或 妥 
人 通话 ， 补 要 搂 至 受 话 人 的 过 率 数 ， 那 受 话 人 袋 训 的 通话 机 就 会 发 生 呼 叫 铃声 ， 
知道 有 人 和 他 通话 ， 就 可 应 吉 对 疆 了 。 通话 的 距 此 ， 窍 需 能 及 一 个 市 锁 已 可 。 


(4 ) 扰 乏 电 奥 造 事业 的 趋势 ， 使 收 香 机 的 形体 ， 日 从 小巧 ， 不 久 会 有 
一 种 收 划 机 的 出 世 ， 好 像 我 们 怀 中 的 拭 表 同样 形状 大 小 ， 连 电源 都 装置 在 内 。 你 
想 吉 样 的 收 簿 楼 ， 如 何不 使 是 我 们 心爱 呢 ? 


(5 ) 扰 称 电波 传 珀 的 媒介 ， 角 小 不 是 空气 ， 那 床 他 发 射 的 距离 ， 也 可 
包 说 是 无 限制 的 ， 将 来 的 探险 家 如 果 能 有 一 天 到 渤 月 球 ， 火 星 或 其 他 别 的 星球 上 
的 话 ， 那 砍 他 和 地 球 上 入 们 的 通讯 ， 双 非 问世 扰 线 电 不 可 。 那 是 我 们 收 各 机 内 或 
许 会 匠 到 ' 咀 ! 喂 ! 地 球 ! 地 球 ! 吉 训 是 火星 啊 1?” 


《6 ) 其 他 小 天 题 释 化 的 更 不 膀 枚 肯 ， 艾 如 绸 节 器 ， 决 不 会 再 舍 乏 圈 和 
储 电 器 。 天 和 缚 也 不 需 高 高 的 麦 在 空中 。 过 率 的 计算 ， 或 者 须 精密 到 小 数 点 以 下 十 
要 位 电源 供给 更 乱 需 笨重 的 电池 ， 或 是 固定 的 市 电 供 给 。 秽 之 一 切 会 改 释 到 ， 
根本 不 像 费 代 的 乱 乏 电 楼 模样， 好 来 究竟 怎样 释 法 ， 我 们 等 着 看 吧 ! 
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外 和 葡 徽 庵 | 每 月 一 期 连日 出 版 
在 .有 吴 英 创 | 全 另 售 :每 册 国 管 二 
入 朱 ，” 佩 “中 | 定 预定 : 至 年 十 二 期 国 向 欧元 二 角 
行 中 比 无 称 电 柚 碌 牢 年 六 期 国 币 一 元 二 角 
上 海 劳 合 路 寸 十 扎 号 
电话: 如 EO | 价 国内 邮 恤 在 内 国外 黑 加 
印 刷 ， 生 美 印刷 所 吕 
生 美 取 剧 所 | 到 标 代 漳 九 五 折 以 一 角 以 下 需 限 
电话 : 九 二 五 一 O 纸 售 不 : 睛 参阅 广告 栏 。 
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地 位 期 数 | 您 期 | 守 年 | 至 年 | 次 只 给 

广 Inslde Front Cover 封面 内 全 页 70.00 330.00 | 470.00 告 期 图 

角 [nsiiepawk ,， 革 大 外 全 页 80.00 380.00 | 670.00 | 间 怕 弄 

de， ,， 对 庆 内 全 页 60.00 | 28000 50000 | 久 便 改 

刊 many 站 双全 责 40.00 19000 | 33000 | 铺 芋 郧 

例 | al 章 运 全 页 2500 | 120000 21000 先 面 加 
1 Onarttf “普通 四 分 之 一 15.00 72.00 125.00 惠 洽 











技 二 入 ，， 条 这 


(一 ) ”本 主 各 门 所 有 的 扰 乏 电 和 实验， 理论， 淅 闻 ， 图 照 以 及 科学 小 品 式 等 ， ， 无 验 自控 翻 季 
， 只 迎合 旅 者 需要 和 鳞 趣 的 一 概 鞭 迎 


二 ) 来稿 须 照 本 诗 烙 式 ， 料 写 清 楚 ， 行 交 温 和 莘 ， 如 有 有限 相 图 才 ， 亦 须 烛 圭 ” 明 ， 足 入 昌 
请 洋 亲 居 明 原画 


京 (三 ) 来 稿 本 就 有 出 改 权 ， 刊 虑 后 版 榴 亦 吕 本 训 折 有 ， 但 预先 声明 者， 不 在 此 例 
投 《四 大 坊 天 法 明 通 计 地址 和 二 名， 以 便 通 叶 及 致 酬 o 
| 


(五 ) “一 经 刊载 后 之 稿 ， 即 在 月 底 致 酬 ， 每 千 字 和 葛 有 一 元 到 大 元 的 稿费 ， 通 导 然 吓 ， 图 限 
另 计 ， 重 质 不 重量 ， 泪 稿费 单 至 中 座 营 业 部 驳 现 。 


(六 ) “ 收 到 之 稿件 ， 扰 论 登 载 与 否 ， 概 不 退 渤 ， 但 附 足 邮 资 的 ， 不 在 此 列 - 
收 稿 处 : 上 海 劳 合 路 七 十 七 号 中 班 匹 妊 电 楼 厂 旬 辑 部 。 


肖 朋 市 罕 庆 等 让 站 
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中 收 六 市 部 
新 到 美国 可 杰 储 电器 





美国 R.C.C, 老 牌 可 儿 储 
电器 和 ”二 十 一 片 性 质 极 侍 
_ 三 容量。 难 美 国 收 香 机 所 探 用 
中风 R.C.C 储 电 器 者 极 多 前 因 告 
目 催 最 近 本 营业 部 新 到 大 批 攻 
写生 边 于 购 候 盼 

时 全 违 定价 $ 450 
三 连 定价 $ 6.00 
四 连 定价 $ 12.00 





全 一 一 一 . 一 一 ~- 一 一 ~ 
二 六 普天 六 天 天 改作 人 人 人 人 人 人 个 个 信人 信人 人 人 一 天 一 ~ 一 一 一 一 一 sc 一 -一 ~ 


狱 媳 志 束 算 储 第 一 俐 
斤 圈 设 司 
得 此 一 具 
发 封 任何 阁 国 
易 吉 反 学 “ 
每 具 实 公 法 种 八角 


注 量 ! 收 理 机 原 理 与 叙 洁 书 ， 
中 有 特价 大 法 ， 








四 对 平 对 昱 平 文 对 昱 识 平 对 平平 友 广 对 平 允 友 平平 对 平 攻 对 文平 对 六 对 发 广 妇 下 


实用 无 梨 电 修理 入 


薄 向 应 炉 著 潘 烛 先 助 灶 
再 版 出 书 、 每 册 实 价 二 元 (邮费 一 角 六 分 ) 








实用 扰 粮 电 六 书 第 一 种 


收 埋 机 原理 和 舞 狗 造 


潘 煜 先锋 每 册 实 价 信 角 (地 登 一角) 


无 线 志 改 斌 问题 解答 


琛 克 铝 糯 每 册 实 价 喜 元 人 角 《〈 邮 划一 角 大 分 ) 
认 告 
实用 扰 缕 电 。 六 书 第 二 种 


业 欠 发 报 机 原理 与 观 造 ne 


本 书 篇 实用 装 书 第 一 种 太 收 香 杰 原理 奥 彼 造 .] 之 姊妹 篇 ， 书 中 亦 分 
三 部 ， 群 论 业 余 发 报 机 之 各 部 原理 ， 实 用 融 计 方法 ， 站 有 大 小 发 报 楼 实 
例 岗 造 十 饼 架 ， 自 数 互 特 之 小 型 以 至 一 千 互 特 之 大 机 均 有 ， 未 附 发 射 用 
昌 空 管 之 特性 及 应 用 稼 路 二 百 余 种 ， 尤 乱 购 得。 ”业已 付 排 不 日 出 版 


中 雍 扰 媳 电 要 厂 发 行 


水 尘 才 长 码 广 羊 广 文 离 太 对 乎 半 攻 文 庚 识 女 平 平 飞 友 六 平 庚 庚 让 长 平 乎 平 并 对 


发 长 平 疼 乎 长 对 对 对 六 长 放 平 雄 平 平 笠 笠 六 平 长 妇 过 对 





蛙 对 时 竺 对 允 浆 平 帮 长 女 对 文平 训 对 过 放 文 长 放 对 雪 去 对 友 雪 过 评议 对 对 放 文 平 友 长 平 女 妇女 妇 记 嫌 过 女 契 平 文 女 竺 半 


康 疼 女 戏 放 女 长 对 女 放 文 对 对 对 放 笠 对 二 平 太平 芭 蛙 乎 长 对 去 过 友 去 





NG 302 
刀 人 双 拖 开 因 


.PDT BAKELITE ROTARY SWIEGHR 党 











220 VOLTS 3 AMP. 
定价 每 只 国 第 一 元 二 角 


No 10T 第 一 〇 一 号 


标准 三 回路 陈 省 电 单 管 收音 机 


《美空 管 探 用 30 号 ) 胶木 盒子 队 珊 美 疯 ” 波 
人 长 能 转自 550K.C. 至 1500K， 
、 优 业 C. 收 程 造 速 得 最 安 大 用 时 
径 洽 使 用 便利 苏 新 缔 
鲁 琅 彰 湘 鄂 客 竺 
各 省 均 可 收 划 
完 价 每 只 五 元 五 角 
(里 鹤 管 “甲乙 电 。 臣 简 等 不 在 内 ) 


赂 区 使 用 法 
( 哺 参 并 实用 无 少 筷 创刊 旭 ) 


中 小 然 帮 电机 厂 测 品 

















电 万 件 


然 粮 
及 实用 幼 电 粮 林 让 帮 售 处 


中 歼 国 新 


光 针 轩 区 党 痰 查 压 距 
愉 多 轿车 羔 姐 中 赴 | 


汰 好 


咽 浊 炊 澳 
匡 每 灯 委 ] 则 只 四 


长 开 几 洱 生 赔 罗 笛 洁 
哟 扔 下 唔 以 痢 冰 志 图 
举 羔 钥 中 寺 呈 证 樟 疏 


， 坝 是 达 要 站 
蜀 入 内 务 异 炮 1 十 11 兴 
= 和 


ossaNianaeaais 


超 拔 无 各 电 答 行 





你 华 乱 称 电 公 司 





划 怀 县 赫本 墅 峙 | 间 
出 





搬 举 上 炙 
交 蚌 烛 跳 里 哈 


各 民 轿 摧 





党 羔 肯 中 直 孝 
好 习 “他 独 
屎 疯 妇 ] 尺骨 器 


汉中 发 小 规 芭 只 芭 加 
让 波 上 及 闪 局 的 1 虽 
达 达 矮 尖 埠 J 人 1 揭 
肯 自 用 O 〇 只 ] om 
澳 类 匡 霸 周 吃 钥 
攻 媒 酒井 
sa 二 NEAN 
钢 沧 加 罗 








松 盛 电 禹 材料 行 


名 
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RE 人 








淡 凶 妇 忆 过 
莫 点 学 各 区 
SEA 


江 毒 拥 中 十 
机 红 吉本 
瑟 邦 十 站 宦 趾 守 加 





丝 甸 和 苹 交 名 世 
学 向 站 兴 结 性 
般 呈 十 光 绍 泪 


如 网 刀 路 显 徐 
呢 汉 次 雌 
十 计 称 月 十 凤 辊 














腰 木 对 串 高 脚 角 入 


Feed thru sad insujlator _ 
符 二 


此 种 高 脚 狗 和 线 子 ， 傈 由 爵 本 盘 
成 ， 中 有 铜 醒 贯 通 ， 装 叶 时 和 
须 将 上 下 螺 炎 旋 开 ， 将 爵 木 帮 
黎 体 上 下 加 合共 面板 上 ， 再 旋 
紧 螺 和 红 即 可 ， 且 接线 因 有 螺 义 
贯通 ， 撼 上 良 穿 过 面板 ， 双 美观 
， 双 便利。 如 久之 装 收 费 机 之 
天 称 引 入 线 ， 或 热 高 线圈 ， 电 
表 ， 接 称 等 最 得 相宜 。 





274 号 局 17m.m. 0.20 
275 号 030 





高 20m.m. 





- 吉 - 
请 
狂 
盐 
而 
车 
到 
奈 


E 王 天王 











上 更- 键 连 电 妊 
LUBuzzer With key 


0 
了 
全 
局 4 党 人 





灌 
台 
二 
汉 
专 
孚 
本 寺 
蕃 迪 


可 单独 作 电 人 键 用 ， 
和 


凤 头 克 和 
于 - 
识 

”器 


饥 ， 小 巧 便 利 ， 度 
座 


淹 ” 层 
沁 


” 按键 上身 拔 跳 动 之 第。 


之 


定价 和 有 每 只 四 元 五 角 
呈 中 将 无 换 电 禄 廊 出 品 


班 汉 呈 


站 
难 





